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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 48 

19 Ιανουάριου 1996 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 51477 

Κανονισμός Πιστοποίησης του Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (ΤΤΕ). 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 


Εχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Αρθρου Τρίτου παράγραφος 3 στοιχείο Β του Νόμου 2246/94 
"Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών” {ΦΕΚ 172/Α/20-10-1994) 

2. το Προεδρικό Διάταγμα 424 (ΦΕΚ 243/Α/22-11 -95) “Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξολισμό σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ", 

3. το Αρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) με το οποίο προστέθηκε το 
Αρθρο 29α στο Νόμο 1558/1985, 

4. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης δεν δημιουργούνται 
δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

5. τις από 11-08-1995 (20ή συνεδρίαση) και 15-12-1995 (29η συνεδρίαση) γνωμοδο¬ 
τήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, 

Αποφασίζουμε: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Εκδίδεται “Κανονισμός Πιστοποίησης του Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (ΤΤΕ)”, 
που καθορίζει το σύστημα πιστοποίησης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 
σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ως “Κανονισμός Πιστοποίησης του Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (ΤΤΕ)” νοείται 
το περιλαμβανόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α μαζί με τα Παραρτήματά του (1 έως 9) 

ΑΡΘΡΟ 3 

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας κσταργείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών Αρ, 65000 (ΦΕΚ 244/Β/8-4-93) 'Άσυρματικά 
τηλέφωνα”. Αναφορές στην καταργούμενη Απόφαση καλύπτονται πλέον από την παρούσα. 



384 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΤΕ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τις λεπτομερείς διαδικασίες για την υλοποίηση του εθνικού 
συστήματος πιστοποίησης ΤΤΕ όπως αυτό διαμορφώθηκε με την εφαρμογή του ΠΔ 424 

(Οδηγία 91/263/ΕΟΚ). 

Για να γίνουν κατανοητές οι έννοιες που υπεισέρχονται στον Κανονισμό αυτό, εφαρμόζονται 
οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1.1 δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

Η δημόσια υποδομή τηλεπικοινωνιών η οποία επιτρέπει τη μεταβίβαση σημάτων 
μεταξύ ορισμένων σημείων τερματισμού (απόληξης) του δικτύου μέ ενσύρματα 
καλώδια, μέ μικροκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. (Ορισμός 

από πιν Οδηγία 91/263/ΕΟΚ). 

1.2 (τηλεπικοινωνιακός) τερματικός εξοπλισμός (ΤΤΕ) 

Ο εξοπλισμός που προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο, δηλαδή: 

α) να συνδεθεί άμεσα με την απόληξη ενός δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή 
β) να διασυνεργαστεί με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μέσω άμεσης ή έμμεσης 
σύνδεσης με την απόληξη του δικτύου αυτού 
με σκοπό την αποστολή, την επεξεργασία ή τη λήψη πληροφοριών. 

Το σύστημα σύνδεσης μπορεί να είναι ενσύρματο, ραδιοκυματικό, οπτικό ή άλλου 
είδους ηλεκτρομαγνητικά σύστημα. (Ορισμός από την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Εξοπλισμός, όμως, με τις παραπάνω ικανότητες ο οποίος κάνει χρήση του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων θεωρείται οπωσδήποτε ότι προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, θεωρείται δηλαδή ότι είναι ΤΤΕ και υπόκειται οπς διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Ο παρών Κανονισμός δεν καλύπτει εξοπλισμό ιδιωτικών κινητών ραδιοεπικοινωνιών 
(ΡΜΡ), ραδιοτηλεοπτικό εξοπλισμό ούτε εξοπλισμό πλοίων και αεροσκαρών. 

1.3 Επιτροπή Εγκρίσεων Τερματικού Εξοπλισμού (ΑΟΤΕ) 

Επιτροπή από εθνικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
που ιδρύθηκε στα πλαίσια της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ, και προεδρεύεται από 
εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Ορισμός από το Εγχειρίδιο του αοινβ για την 
υλοποίηση των διαδικασιών της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ). 

1.4 τεχνική προδιαγραφή 

Η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως στάθμες ποιότητας, επίδοση, ασφάλεια ή 
διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν 
όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη 
συσκευασία, τη σήμανση και την επισηματοθέτηση. (Ορισμός από την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ). 

1.5 πρότυπο 

Η τεχνική προδιαγραφή η οποία έχει θεσπιστεί από αναγνωρισμένο οργανισμό 
τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας η τήρηση δεν 
είναι υποχρεωτική. (Ορισμός από την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Σημαντικές κατηγορίες προτύπων είναι.τα εθνικά, τα περιφερειακά (π.χ. ευρωπαϊκό) και 
τα διεθνή (παγκόσμια). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα περιφερειακά και τα διεθνή πρότυπα θεσπίζονται από αναγνωρισμένες οργανώσεις 
τυποποίησης, δηλαδή οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ως μέλη εθνικοί 
οργανισμοί τυποποίησης και άλλοι εθνικοί οργανισμοί. 

1.6 εθνικό πρότυπο 

Πρότυπο το οποίο έχει εγκριθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και είναι 
διαθέσιμο στο κοινό. (Ορισμός από τον Ι50/ΙΕ0 Ουίάβ 2 -1991). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Ο εθνικός οργανισμός τυποποίησης της Ελλάδας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Τα εθνικά πρότυπα της Ελλάδας είναι τα Ελληνικά Πρότυπα 
(Πρότυπα ΕΛΟΤ). 
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1.7 διεθνές πρότυπο 

Πρότυπο το οποίο έχει εγκριθεί από διεθνή οργάνωση τυποποίησης ή από διεθνή 

οργάνωση με δραστηριότητες τυποποίησης και είναι διαθέσιμο στο κοινό (Ορισμός από 
τον Ι3Ο/ΙΕ0 Ουίάβ 2 -1991) ' κ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Διεθνείς οργανώσεις τυποποίησης είναι η 150, η ΙΕΟ και η ΙΤΙΙ: 

150 (ΙηΙβΓπαΙίοηοΙ Οτ93ηίζ3ΐίοη Γογ 5ΐ3ηόΒτΡίζ3(Ιοπ): Διεθνής Οργάνωση Τυποποίησης 
ΙΕΟ (ΙηΙβΓΠβΙίοηβΙ Εΐ 6 σίΓθ(βοΙιηίθ 3 ΐ Οοσιπίδείοπ) - Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή) 

ΙΤυ (ΙπΙθΓηθΙίοπβΙ Τβ1θ(Χ5Γηπιυηίθ3ΐίοπ5 υπίοπ) - Διεθνής Ενωση Τηλεπικοινωνιών) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Διεθνή πρότυπα είναι, αντίστοιχα, τα: 

Διεθνή Πρότυπα 150, 

Διεθνή Πρότυπα ΙΕΟ 
Συστάσεις ΙΤΙΙ (ΙΤυ-Τ, ΙΤυ-Π), 

καθώς επίσης και κοινά πρότυπα όπως τα Διεθνή Πρότυπα Ι5ΟΠΕ0. 

1.8 ευρωπαϊκό πρότυπο 

Πρότυπο το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το καταστατικό των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων τυποποίησης, με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει συνάψει 
συμφωνίες. (Ορισμός από την Τεχνική Εκθεση ΕΤΚ 022 του ΕΤ8Ι). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι Ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης είναι η Ο ΕΝ, η ΟΕΝΕΕΕΟ και το ΕΤ5Ι: 

ΟΕΝ (ΟογπΙΙθ Ευτορββπ άθ ΝθΓΓΠ3ΐί53ΐΐοπ): Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
ΟΕΝΕίΕΟ (Οοιηίΐδ ΕυΓορββπ άθ ΝοπττβΙίδβΙίοη ΕΙβοίτοΙθοΓηίρυθ) - Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

ΕΤ5Ι (ΕυτορθθΠ ΤθΙβοοΓΠΓτιυπίςβίίοπδ 5ΐ3Πϋ3τ«ΐ5 ΙπδίίΙυίο) - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπι¬ 
κοινωνιακών Προτύπων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι τα: * 

ΕΝ (ΕυτορίδοΓιβ Νογγπ - Ευτορεβη 5ί3Π03Γά): Ευρωπαϊκό Πρότυττο (ΟΕΝ/ΟΕΝΕΙΕΟ) 
και 

ΕΤ5 (Ευτορθβπ ΤβίΘΟοπίΓτιυπϊοβΙίοη δίβηάβτά) Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό 
Πρότυπο (ΕΤ5Ι). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Υπό ευρεία έννοια στα ευρωπαϊκό πρότυπα εντάσσονται και οι ακόλουθες κατηγορίες 
εγγράφων: ’ 

ΟΕΝ/ΟΕΝΕΙΕΟ 

ΕΝν (Ευτορίδοίτθ Νοππ ϊυτ νβΓ5υοίιυη95*νβϊ5β 3πννβηόυπ9 - Ευτορββη ρτβ-δίβηάβΓά) 
Πειραματικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
Ηϋ (Η3ΓΓΤτοηίζ3ΐίοη ϋοουΓηβπΙ) Εγγραφο Εναρμόνισης 

ΕΤ5Ι 

Ι-ΕΤ5 (ΙηίθΠΓΠ ΕΤ5): Προσωρινό Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Πρότυπο 
ΤΒΚ (ΤβοίιηίοβΙ Β3ΞΪ5 ϊογ Κβ9υΙβ1ίοη): Τεχνική Βάση Κανονισμού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Σύμφωνα με την Οδηγία 83/189/ΕΟΚ κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μετά 
την έκδοση ενός ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ ή ΕΤ5, οφείλει να αποσύρει κάθε εθνικό 
πρότυπό του που έρχεται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό και να μεταφέρει στην εθνική του 
τυποποίηση το ευρωπαϊκό. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει την έκδοση ενός ταυτάριθμου 
ΕΛΟΤ ΕΝ ή ΕΛΟΤ ΕΤ5 που περιλαμβάνει αυτούσια την ελληνική μετάφραση του υπόψη 
ευρωπαϊκού προτύπου. 

1.9 τεχνικός κανονισμός 

Τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνουν και τις σχετικές διοικητικές διατάξεις, η 
τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική από το νόμο (άθ ]υτβ) ή σπό την πρακτική (άβ 
ίθοίο) για την εμπορία ή χρήση σε κράτος-μέλος ή σε μεγάλο τμήμα κράτους-μέλους με 
εξαίρεση τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

(Ορισμός από την Οδηγία 83/189/ΕΟΚ-ΠΔ 206/87). 

1.10 εναρμονισμένο (ευρωπαϊκό) πρότυπο 

Τεχνική προδιαγραφή (τεχνική βάση κανονισμού, ευρωπαϊκό πρότυπο, έγγραφο 
εναρμόνισης κτλ.) την οποία υιοθετεί μια ευρωπαϊκή οργάνωση τυποποίησης 
ακολουθώντας τις γενικές κατευθύνσεις για τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών 
οργανώσεων τυποποίησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής (που υπογράφηκαν στις 13 
Νοεμβρίου 1984), βάσει εντολής τυποποίησης που του έχει χορηγηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Οδηγία 83/189/ΕΟΚ και αυτός έχει επίσημα 

αποδεχθεί. (Ορισμός από τον “Οδηγό για την εφαρμογή των Οδηγιών κοινοτικής τεχνικής εναρμόνισης 
με βάση τις διατάξεις της νέας προσέγγισης και της σφαιρικής προσέγγισης” πις Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν είναι ξεχωριστή κατηγορία ευρωπαϊκών προτύπων. Στις 
Οδηγίες “της νέας προσέγγισης” ο όρος αποτελεί νομικό χαρακτηρισμό εγγράφων 
υφισταμένων αυτοδικαίως στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τυποποίησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Παραδείγματα εναρμονισμένων προτύπων; 

Ολες οι ΤΒΚ Σειρά ΕΝ 45000 

Σειρά ΕΝ 29000 


ΕΤ5 300 001 
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1.11 τεχνική βάση κανονισμού (ΤΒΚ) 

Εγγραφο που έχει το στάτο ευρωπαϊκού προτύπου και εκπονείται από το ΕΤ3Ι με 
σκοπό να αποτελέσει κανονιστική βάση στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 
91/263/ΕΟΚ. (Ορισμός από το Εγχειρίδιο του ΑΟΙΝΒ για την υλοποίηση των διαδικασιών της Οδηγίας 
91/263/ΕΟΚ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια ΤΒΚ περιλαμβάνει τμήματα από ένα ή περισσότερα ΕΤ5 ή και ολόκληρα ΕΤ5, 

1.12 κοινός τεχνικός κανονισμός (ΟΤΚ) 

Τεχνικός κανονισμός που υιοθετείται στα πλαίσια της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ με 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Εγκρίσεων Τερματικού Εξοπλισμού (ΑΟΤΕ), και είναι υποχρεωτικής 
εφαρμογής στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. (Ορισμός από την περιγραφή στο 
Εγχειρίδιο του Αϋ1_ΝΒ για την υλοποίηση των διαδικασιών της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ενας ΟΤΚ βασίζεται τεχνικά σε μια ταυτάριθμη ΓΒΡ 

1.13 ΝΕΤ (ΝοΓίπβδ ΕυΓορβπηοδ όβ ΤθΙβοοΓΠΓπυηίοαίίοηδ) 

Πρότυπα που εκπονήθηκαν στην αρχή από τη ΟΕΡΤ και στη συνέχεια από το ΕΤ5Ι, 
για υποχρεωτική εφαρμογή στα πλαίσια της Οδηγίας 86/361/ΕΟΚ. (Ορισμός από το 
Εγχειρίδιο του ΑσίΝΒ για την υλοποίηση των διαδικασιών της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα ΝΕΤ έχουν χαρακτήρα τεχνικού κανονισμού και δεν πρέπει να συγχέονται με τα ΕΤ5. 

Με την εφαρμογή της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ τα περισσότερα από αυτά έχουν μετατραπεί σε 
ΟΤΚ, και υπό μετατροπή είναι και τα υπόλοιπα, 

1.14 συμμόρφωση 

Η εκπλήρωση από ένα προϊόν, μια διεργασία ή μια υπηρεσία, όλων των 
προδίαγραμμένων απαιτήσεων. (Ορισμός από τον Ι5Ο/ΙΕ0 Ουίόβ 2 -1991) 

1.15 δοκιμή 

Τεχνική λειτουργία που συνίσταται στον προσδιορισμό ενός ή περισσότερων 
χαρακτηριστικών ενός δεδομένου προϊόντος, ή μιας διεργασίας ή υπηρεσίας σύμφωνα 
με μια προδιαγραμμένη διαδικασία. (Ορισμός από τον (80 /ιεο Ουίόβ 2 -1991) 

1.16 έκθεση δοκιμής 

Εγγραφο που παρουσιάζει αποτελέσματα δοκιμής και άλλες πληροφορίες σχετικές με 
μια δοκιμή. (Ορισμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουίόβ 2-1991) 

1.17 εργαστήριο δοκιμών 

Εργαστήριο που εκτελεί δοκιμές. (Ορισμός από τον Ι3Ο/ΙΕ0 Ουίόβ 2 - 1991) 

1.18» διαπίστευση εργαστηρίου (δοκιμών) 

Επίσημη αναγνώριση ότι ένα εργαστήριο δοκιμών είναι κατάλληλο να διεξάγει ειδικές 
δοκιμές ή ειδικούς τύπους δοκιμών. (Ορισμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουίόβ 2 - 1991). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο όρος “διαπίστευση εργαστηρίου" μπορεί να καλύπτει την αναγνώριση τόσο της 
τεχνικής ικανότητας όσο και της αμεροληψίας του εργαστηρίου δοκιμών ή μόνο της τεχνικής 
ικανότητάς του. Διαπίστευση χορηγείται κανονικά ύστερα από επιτυχή αξιολόγηση του 
εργαστηρίου και ακολουθείται από κατάλληλη επιτήρηση. 

1.19 διαπιστευμένο εργαστήριο (δοκιμών) 

Εργαστήριο δοκιμών στο οποίο έχει χορηγηθεί διαπίστευση. (Ορισμός από τον 150 /ιεο 
Ο υίόβ 2-1991). 

1.20 ουσιώδεις απαιτήσεις 

Σύνολο απαιτήσεων που πρέπει να πληροί ο τερματικός εξοπλισμός. Συγκεκριμένα: 
α) η ασφάλεια των χρηστών, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται από την 
Υπουργική Απόφαση 470, ΦΕΚ 183/Β/4-4-1985, (Οδηγία 73/23/ΕΟΚ - Οδηγία 
Χαμηλής Τάσης). 

β) η ασφάλεια του προσωπικού των οργανισμών που εκμεταλλεύονται τα δημόσια 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται από την 
Υπουργική Απόφαση 470, ΦΕΚ 183/β/4-4-ί 985 (Οδηγία 73/23/ΕΟΚ - Οδηγία ' 
Χαμηλής Τάσης). 

γ) απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας εφόσον αφορούν ειδικά τους 
τερματικούς εξοπλισμούς. 

δ) η προστασία του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου από βλάβες, 
ε) η αποτελεσματική χρησιμοποίηση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων όπου 
αυτή χρειάζεται. 

ζ) η διασυνεργασία του τερματικού εξοπλισμού με εξοπλισμούς του δημόσιου 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου, με σκοπό την αποκατάσταση, τη χρέωση, τη 
συγκράτηση και απόλυση πραγματικών ή ιδεατών συνδέσεων, 
η) η διασυνεργασία τερματικών εξοπλισμών μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. 
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Οι περιπτώσεις όπου ο τερματικός εξοπλισμός υποστηρίζει: 

I) δεσμευμένη υπηρεσία σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία (π.χ. η 
τηλεφωνία), ή 

Μ) υπηρεσία για την οποία το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
έχει αποφασίσει οτι θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλη την κοινότητα (π.χ. η 
τηλεφωνία μέσω 03Μ ή ϋΕΟΤ), 

θεωρούνται αιτιολογημένες περιπτώσεις και οι απαιτήσεις σχετικά με τη 
διασυνεργασία αυτή καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

(Ορισμός αττό την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η συμμόρφωση του υπό εξέταση ΤΤΕ με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης ή με τις παραπάνω 
απαιτήσεις α) και β) διασφαλίζεται με γρατττή Δήλωση του Κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Αυτό σημαίνει ότι ο υποβάλλων τη Δήλωση είναι 
υπεύθυνος για το ότι το προϊόν είναι ασφαλές από κάθε άποψη. 

1.21 αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

Συστηματική εξέταση της έκτασης στην οποία ένα προϊόν, μια διεργασία ή υπηρεσία 
ικανοποιεί τις προδιαγραμμένες απαιτήσεις (Ορισμός από τον ιεο/ΐΕΟ Ουίάβ 2 - ΐ99ΐ) 

1.22 πιστοποίηση 

Διαδικασία με την οποία ένα τρίτο μέρος διαβεβαιώνει γραπτώς ότι ένα προϊόν, μια 
διεργασία ή υπηρεσία ικανοποιεί στις προδιαγραμμένες απαιτήσεις (Ορισμός από τον 
130/ΙΕΟ Θυίάβ 2 -1991) 

1.23 διακοινωμένος οργανισμός 

Τρίτος, αρμόδιος για την επιτέλεση εργασιών σχετικά με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης που προβλέπονται από μια Οδηγία, ο οποίος υποδεικνύεται από ένα 
κράτος μέλος μεταξύ των οργανισμών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, ο οποίος 
ικανοποιεί τα κριτήρια επάρκειας και τις καθοριζόμενες από την Οδηγία απαιτήσεις και 
ο οποίος έχει διακοινωθεί (ανακοινωθεί επίσημα) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. (Ορισμός από τον “Οδηγό για την εφαρμογή των Οδηγιών κοινοτικής τεχνικής 
εναρμόνισης με βάση τις διατάξεις της νέας προσέγγισης και της σφαιρικής προσέγγισης” της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι αρμοδιότητες ενός διακοινωμένου οργανισμού μπορεί να καλύπτουν και μέρος μόνο μιας 
Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Επίσημος κατάλογος των διακοινωμένων οργανισμών δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

1.24 καθορισμένο εργαστήριο δοκιμών 

Εργαστήριο δοκιμών, το οποίο έχει καθοριστεί από αρμόδια αρχή για τις δοκιμές ή 
τις κατηγορίες δοκιμών τις οποίες εκτελεί και το οποίο πρέπει να ικανοποιεί ένα 
ελάχιστο αριθμό κριτηρίων. (Ορισμός που προκύπτει από την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ). 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται ο καθορισμός ενός εργαστηρίου δοκιμών με το 
καθεστώς της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ είναι τα προβλεπόμενα από το εναρμονισμένο 
πρότυπο ΕΝ 45001, ώστε το εργαστήριο να είναι διαπιστευμένο. 

Επίσημος κατάλογος των καθορισμένων διαπιστευμένων εργαστηρίων δοκιμών 
δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. 

Τα αποτελέσματα δοκιμών οποιοσδήποτε καθορισμένου διαπιστευμένου εργαστηρίου 
δοκιμών γίνονται αποδεκτά από οποιοδήποτε διακοινωμένο οργανισμό μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Δεν είναι υποχρεωτικός, για ένα κράτος μέλος, ο καθορισμός όλων των διαπιστευμένων 
κατά ΕΝ 45001 εργαστηρίων δοκιμών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του. 

Ο καθορισμός ενός εργαστηρίου δοκιμών μπορεί να ακυρωθεί εφόσον αυτό πάψει να 
ικανοποιεί τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίστηκε. Κάθε καθορισμένο εργαστήριο 
δοκιμών, για να διατηρεί τον καθορισμό του, πρέπει να ενεργεί υπό τη συνολική εποτττεία 
τ Πζ αρχής ττου το έχει καθορίσει ή ενός διακοινωμένου οργανισμού της χώρας του που 
ορίζεται από την εν λόγω αρχή . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 Σύμφωνα με το ΠΔ 424 ο καθορισμός ενός εργαστηρίου δοκιμών στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 

1.25 τύπος 

Δοκίμιο του υπό αξιολόγηση ΤΤΕ το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό της 
προβλεπόμενης παραγωγής και το οποίο παρέχεται σε ένα διακοινωμένο 
οργανισμό, από τον κατασκευαστή του ΤΤΕ ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 
του, για να υποβληθεί σε εξέταση και δοκιμές με σκοπό την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του υπόψη ΤΤΕ. (Ορισμός που προκύπτει από την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 
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1.26 ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜΟ) 

Ικανότητα μιας διάταξης, συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί ικανοποιητικά στο 
περιβάλλον όπου βρίσκεται χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρομαγνητικές 
διαταραχές σε ό,τιδήποτε βρίσκεται στο περιβάλλον αυτό. (Ορισμός από την οδηγία 

89/336/ΕΟΚ - Οδηγία ΕΜΟ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Η Οδηγία 89/336/ΕΟΚ, που αφορά την ηλεκτρομσγνητική συμβατότητα, - Οδηγία ΕΜΟ - 
μεταφέρθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93 (ΦΕΚ 
688/Β/13-9-94). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η συμμόρφωση του εξεταζόμενου ΤΤΕ με την Οδηγία ΕΜΟ διασφαλίζεται με γραπτή 
Δήλωση του Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, για όλες τις 
περιπτώσεις του εδαφίου 1.20γ που δεν καλύπτονται από τον εκάστοτε εφαρμοζόμενο 
κοινό τεχνικό κανονισμό (ΟΤΚ). Αυτό σημαίνει ότι ο υποβάλλων τη Δήλωση είναι 
υπεύθυνος για το ότι ο ΤΤΕ ικανοποιεί τις απαιτήσεις για ηλεκτρομαγνητική εκπομπή και 
ηλεκτρομαγνητική ατρωσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΤΕ 
(ΚΑΤΑ ΕΕ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ) 

2.1 Γενική περιγραφή του Συστήματος Πιστοποίησης του ΤΤΕ 

Η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους ΤΤΕ με προορισμό τη σύνδεσή του στο ελληνικό 
δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο συνεπάγεται την υποχρέωση αξιολόγησης και 
πιστοποίησης της συμμόρφωσής του: 

είτε προς τις ευρωπαϊκές κοινές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους 
κοινούς τεχνικούς κανονισμούς (ΟΤΡ) ή, ελλείψει ΟΤΡ - στα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα, οπότε ταυτόχρονα επιτρέπεται η εμπορία και σύνδεσή του 
στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης (ΕΕ), 

είτε - ελλείψει ΟΤΡ και εναρμονισμένων προτύπων - προς τις ελληνικές απαιτήσεις 
που περιλαμβάνονται σε αντίστοιχους ελληνικούς τεχνικούς κανονισμούς ή 
ελληνικά πρότυπα. 

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης κατά 
ΕΕ ενώ στη δεύτερη έχουμε εθνική αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προοπτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι η επέκταση της αξιολόγησης και πιστοποίησης της 
συμμόρφωσης κατά ΕΕ ώστε να καλύψει κάθε είδος ΤΤΕ με την ανάπτυξη και έκδοση αντίστοιχων 
ΟΤΚ. Για το λόγο αυτό με την έκδοση και θέση σε εφαρμογή ενός ΟΤΡ για συγκεκριμένο είδος ΤΤΕ 
παύει αυτόματα η εφαρμογή της εθνικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της συμμόρφωσης του 
υπόψη ΤΤΕ και εφαρμόζεται η αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσής του κατά ΕΕ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εντούτοις, σε ελάχιστες περιπτώσεις, για έναν συγκεκριμένο ΤΤΕ για τον οποίο ισχύει ένας ΟΤΡ 
είναι ενδεχόμενο να απαιτείται αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης και με 
αποκλειστικά εθνικές απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από τον ΟΤΡ. Στις περιπτώσεις αυτές οι 
σχετικές διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού θα διεκπεραιώνονται ταυτόχρονα. 

Με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης κατά ΕΕ ενός ΤΤΕ εκχωρείται το 
δικαίωμα τοποθέτησης της σήμανσης κατά ΕΕ πάνω σε κάθε μονάδα του ΤΤΕ που 
κυκλοφορεί στην ενοποιημένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Με την εθνική αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης ενός ΤΤΕ εκχωρείται το 
δικαίωμα τοποθέτησης της εθνικής σήμανσης πάνω σε κάθε μονάδα του ΤΤΕ που 
κυκλοφορεί μόνο στην ελληνική αγορά. 

Στις περιπτώσεις της παραπάνω Σημείωσης 2 κάθε μονάδα ΤΤΕ θα φέρει και τις δύο 
σημάνσεις (κατά ΕΕ και Εθνική). 

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, κατά ΕΕ ή εθνική, ακολουθεί - ανάλογα με την 
προτίμηση του ενδιαφερόμενου κατασκευαστή ΤΤΕ ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του - μια από τις ακόλουθες τρεις διαδικασίες που είναι καθιερωμένες σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση: 

α. Εξέταση τύπου (κατά ΕΕ ή εθνική) ακολουθούμενη από Συμμόρφωση προς τον 
τύπο (κατά ΕΕ ή εθνική), 

β. Εξέταση τύπου (κατά ΕΕ ή εθνική) ακολουθούμενη από Διασφάλιση της ποιότητας 
παραγωγής (κατά ΕΕ ή εθνική) ή 
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γ. Πλήρης διασφάλιση ποιότητας (κατά ΕΕ ή εθνική). 

Οι τρεις παραπάνω διαδικασίες διαρθρώνονται συνολικά από τέσσερις δομοενότητες 
(ΓποάυΙβδ) παυ ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Οι δομοενότητες αυτές είναι: 

1) Εξέταση τύπου 

2) Συμμόρφωση προς τον τύπο 

3) Διασφάλιση της ποιότητας παραγωγής 

4) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας. 

Για τη λειτουργία καθεμιάς από αυτές τις δομοενότητες ορίζεται και είναι υπεύθυνος ένας 
αντίστοιχος διακοινωμένος οργανισμός, χωρίς να αποκλείεται ο ίδιος διακοινωμένος 
οργανισμός να είναι υπεύθυνος για περισσότερες απο μια από αυτές. Στο σχήμα 1 που 

ακολουθεί δίνεται το γενικό διάγραμμα της αξιολόγησης και πιστοποίησης της συμμόρφωσης 
του ΤΤΕ. 

Οι κατασκευαστές ΤΤΕ ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους οι οποίοι πρέπει να 
εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό κατατάσσονται στις κατηγορίες του Πίνακα που 
ακολουθεί, για καθεμιά από τις οποίες γίνεται και αντίστοιχη παραπομπή στις διαδικασίες 
των σχετικών παραγράφων του παρόντος τόσο για την πιστοποίηση ΤΤΕ κατά ΕΕ όσο 
και για την εθνική πιστοποίηση ΤΤΕ. 



Σχήμα 1 
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Πίνακας κατάταξης και κατεύθυνσης των ενδιαφερομένων 

του παρόντος Κανονισμού 




ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
(Κατασκευαστή ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου) 



ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 


Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΤΕ ΚΑΤΑ ΕΕ 


Ο υπόψη ΤΤΕ έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΕ με οποιαδήποτε από τις 
πλήρεις διαδικασίες α, β, γ σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ 


Ο Ενδιαφερόμενος διαθέτει Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ 
από διακοινωμένο οργανισμό Κράτους Μέλους της ΕΕ 


Ο Ενδιαφερόμενος διαθέτει Εκθεση Δοκιμής για τη συμμόρφωση του 
υπόψη ΤΤΕ προς τους σχετικούς ΟΤ/? ή εναρμονισμένα πρότυπα από 
Καθορισμένο Εργαστήριο Δοκιμών μέσα στην ΕΕ 


Ο Ενδιαφερόμενος θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι εφαρμόζει ήδη 
σύστημα ποιότητας παραγωγής πιστοποιημένο κατά ΕΝ 29002 από τον 
ΕΛΟΤ ή άλλο διαπιστευμένο οργανισμό Κράτους Μέλους της ΕΕ 

Ο Ενδιαφερόμενος θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι εφαρμόζει ήδη 
σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ΕΝ 
29001 από τον ΕΛΟΤ ή άλλο διαπιστευμένο οργανισμό Κράτους Μέλους 
της ΕΕ_ 


Ο Ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει κανενός είδους πιστοποίηση για τον 
υπόψη ΤΤΕ 


Β. ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΤΕ 


Ο Ενδιαφερόμενος διαθέτει Πιστοποιητικό Εθνικής Εξέτασης Τύπου 
από την ΕΕΤ 


Ο Ενδιαφερόμενος διαθέτει Εκθεση Δοκιμής για τη συμμόρφωση του 
υπόψη ΤΤΕ προς τους σχετικούς ελληνικούς εθνικούς τεχνικούς 
κανονισμούς ή ελληνικά πρότυπα από Καθορισμένο Εργαστήριο 
Δοκιμών ελληνικό ή άλλο 


Ο Ενδιαφερόμενος θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι εφαρμόζει ήδη 
σύστημα ποιότητας παραγωγής πιστοποιημένο κατά ΕΝ 29002 από τον 
ΕΛΟΤ ή άλλο διαπιστευμένο οργανισμό Κράτους Μέλους της ΕΕ 


Ο Ενδιαφερόμενος θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι εφαρμόζει ήδη 
σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ΕΝ 
29001 από τον ΕΛΟΤ ή άλλο διαπιστευμένο οργανισμό Κράτους Μέλους 
της ΕΕ 


Ο Ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει κανενός είδους πιστοποίηση για τον 
υπόψη ΤΤΕ 


“ΤΤΕ” ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 


Εξοπλισμός που μπορεί, αλλά δεν προορίζεται, να συνδεθεί στο 
Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο (και δεν χρησιμοποιεί το φάσμα 
ραδιοσυχνοτήτων) 


2.4, Προοίμιο 


2.4.1.1 ή 

2.4.1.2 



2.5.1.1 ή 

2.5.1.2 
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2.2 Διακοινωμένοι οργανισμοί - Καθορισμένα εργαστήρια 
δοκιμών 

2.2.1 Ο ελληνικός διακοινωμένος οργανισμός 

Ο διακοινωμένος οργανισμός του ελληνικού συστήματος πιστοποίησης των ΤΤΕ είναι η: 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) 

Λεωφόρος Κηφισίας 60 
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Αρ.Τηλεφ.: 6805040-5 
Αρ.Τηλεομ.: 6805049 

που είναι υπεύθυνη 

1) για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Εξέτασης τύπου, 

2) για τη χορήγηση Εγκρίσεων Σύνδεσης με τις διαδικασίες: 

α. της Συμμόρφωσης προς τον τύπο, 
β. της Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής και 

γ. της Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας, 

καθώς και 

3) για κάθε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού. 

Ο οργανισμός αυτός έχει επίσημα οριστεί από το Ελληνικό Κράτος και έχει διακοινωθεί από 
το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα Κράτη 
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στην ΕΕΤ έχει χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο 

αριθμός αναγνώρισης: 

Αριθμός Αναγνώρισης της ΕΕΉ 0544 

2.2.2 Καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών 

Για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων, ο προαναφερόμενος 
διακοινωμένος οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με ένα ή περισσότερα καθορισμένα 
εργαστήρια δοκιμών που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού μέσα 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Ο εκάστοτε ισχύων Επίσημος Κατάλογος των Καθορισμένων Εργαστηρίων Δοκιμών για τις 
διαδικασίες πιστοποίησης ΤΤΕ κατά ΕΕ διατίθεται είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε 
από την ΕΕΤ με καταβολή σχετικού αντιτίμου που καθορίζεται από την ΕΕΤ. 

Τα ελληνικά καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών 

Ελληνικό εργαστήριο δοκιμών που καθορίζεται για την εθνική πιστοποίηση του ΤΤΕ είναι το 
Εργαστήριο Δοκιμών Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού του ΟΤΕ που είναι 
αρμόδιο για τις δοκιμές τερματικών σύμφωνα με τον Πίνακα της παραγράφου 10 του 
Παραρτήματος 1. 

Στο μέλλον ενδέχεται να δημιουργηθούν και καθοριστούν και άλλα ελληνικά εργαστήρια 
δοκιμών ΤΤΕ που θα καλύπτουν δοκιμές των ίδιων ή και άλλων κατηγοριών ΤΤΕ, για τα 
οποία πληροφορίες θα παρέχονται και θα δημοσιεύονται από την ΕΕΤ. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα παραπάνω εργαστήρια ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.24. 
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2.3 Σήμανση κατά ΕΕ και εθνική σήμανση 
Σήμανση κατά ΕΕ 

Η ειδική σήμανση συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης που φέρει κάθε μονάδα του 
πιστοποιημένου κοτά ΕΕ τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού αποτελείται από το 
αρκτικόλεξο 'ΌΕ” ακολουθούμενο από τον αριθμό αναγνώρισης του αρμόδιου 
διακοινωμένου οργανισμού και από ένα σήμα που υποδηλώνει ότι ο υπόψη ΤΤΕ 

προορίζεται και είναι κατάλληλος για σύνδεση στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 

Παρακάτω δίνονται τα χαρακτηριστικά της σήμανσης κατά ΕΕ: 

Χαρακτηριστικά της σήμανσης κατά ΕΕ 

• Τα τρία επιμέρους σήματα πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο. 

• Ο αριθμός αναγνώρισης του διακοινωμένου οργανισμού γράφεται στη μέση. 

• Προκειμένου για την ΕΕΤ ο αριθμός αυτός είναι 0544. 

• Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι ίδιες 
αναλογίες. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης κατά ΕΕ πρέπει 
να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από διτιιπ. 

Στο Σχήμα 2 δίνεται η σχέση διαστάσεων των τριών σημάτων που αποτελούν τη σήμανση 
κατά ΕΕ όπως προβλέπεται από το ΠΔ 424, ενώ στο Σχήμα 3 φαίνεται η ενιαία συγκρότησή 
τους. 


0544 


Αρκτικόλεξο «ΟΕ» Αριθ. αναγνώρισης του Σύμβολο καταλληλότητας 

διακοινωμένου οργανισμού για σύνδεση με το δημόσιο 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

Σχήμα 2: Σύνθεση της σήμανσης κατά ΕΕ 




0544 X 


Σχήμα 3: Συνολική εμφάνιση της σήμανσης κατά ΕΕ 
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Εθνική Σήμανση 

Η εθνική σήμανση συμμόρφωσης που φέρει κάθε μονάδα του εθνικά πιστοποιημένου 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλογράμμου. Στο 
αριστερό άκρο γράφεται το λογότυπο της ΕΕΤ, ενώ δεξιά άνω γράφεται το πλήρες άνομα 
της ΕΕΤ, και δεξιά κάτω γράφεται ο αριθμός έγκρισης που αρχίζει με το σύμβολο της 
Ελλάδας ΈΙ_" ακολουθούμενο από μια σειρά αλφαριθμικών στοιχείων.. Παρακάτω δίνονται 
τα χαρακτηριστικά της εθνικής σήμανσης·. 

Χαρακτηριστικά της εθνικής σήμανσης 

• Το σήμα είναι ενιαίο. 

• Ελάχιστο μέγεθος: 1οπίχ3οπι. 

• Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι ίδιες 
αναλογίες. 


Στο Σχήμα 4 δίνεται η σύνθεση της εθνικής σήμανσης συμμόρφωσης του ΤΤΕ που χορηγείται 
από την ΕΕΤ. 


Εθνική Επιτροττή Τηλεπικοινωνιών 
νώ» Αρ. Εγκρισης: ΕΙ_. 


Σχήμα 4: Σύνθεση της εθνικής σήμανσης 


2.4 Ανάλυση των διαδικασιών της πιστοποίησης του ΤΤΕ κατά 
ΕΕ 

Οπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2.1 η Πιστοποίηση ΤΤΕ κατά ΕΕ προϋποθέτει ότι 
έχει ήδη εκδοθεί κοινός τεχνικός κανονισμός (ΟΤΚ) ή κοινοί τεχνικοί κανονισμοί που 

καλύπτουν τον υπόψη ΤΤΕ, ή ελλείψει ΟΤΠ υπάρχουν σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. 

Αν ο ενδιαφερόμενος κατασκευαστής ενός ΤΤΕ - ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής - ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, που είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
έχει ήδη πιστοποιήσει τον συγκεκριμένο ΤΤΕ σύμφωνα με την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης - αν δηλαδή με οποιαδήποτε από τις τρεις 
διαδικασίες α, β, υ που σκιαγραφήθηκαν στην παράγραφο 2.1 του έχει εκχωρηθεί το 
δικαίωμα, από διακοινωμένο οργανισμό του Καταλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
να επιθέτει στον υπόψη ΤΤΕ τη σήμανση κατά ΕΕ και να τον διαθέτει ελεύθερα οπουδήποτε 
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και του έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη Εγκριση Σύνδεσης - 
δεν υποχρεώνεται σε καμιά πρόσθετη διαδικασία για να τον διαθέσει και στην 
ελληνική αγορά ώστε ο υπόψη ΤΤΕ να συνδέεται ελεύθερα στο αντίστοιχο ελληνικό 
δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 

2.4.1 Εξέταση τύπου κατά ΕΕ 

α. Η Εξέταση τύπου κατά ΕΕ που διενεργείται στην Ελλάδα αποτελεί το πρώτο τμήμα 
των διαδικασιών α και β της παραγράφου 2.1 δηλαδή το τμήμα εκείνο της διαδικασίας 
κατά το οποίο η Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών (ΕΕΤ) διαπιστώνει και επιβεβαιώνει 
οτι ένα αντιπροσωπευτικό δοκίμιο (τύπος) του ΤΤΕ, του οποίου προβλέπεται η 
παραγωγή από τον κατασκευαστή, ανταποκρίνεται στις διατάξεις του ΠΔ 424 (της 
Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) που εφαρμόζονται σ' αυτό (Βλέπε Σχήμα 5). 
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β. Η αίτηση για την εξέταση τύπου κατά ΕΕ, υποβάλλεται στην ΕΕΤ από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ. 

Η αίτηση 9α περιλαμβάνει οπωσδήποτε: 

- παράβολο πληρωμής, 

το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και επιπλέον, αν η αίτηση 
υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνσή 
του, 

γραπτή Δήλωση οτι δεν έχει υποβληθεί παρόμοια αίτηση σε άλλο διακοινωμένο 
οργανισμό, 

γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με πρότυπα 
που εφαρμόζονται στον υπό εξέταση ΤΤΕ σύμφωνα με την Οδηγία Χαμηλής 
Τάσης (Οδηγία 73/23/ΕΟΚ), 

γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, όπου αυτό 
απαιτείται, με πρότυπα που εφαρμόζονται στον υπό εξέταση ΤΤΕ σύμφωνα με 
την Οδηγία ΕΜΟ (Οδηγία 89/336/ΕΟΚ), 

την αναγκαία τεχνική τεκμηρίωση και άλλα έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται 
από την ΕΕΤ. 

Η αίτηση κα 1 όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση και τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
Υποβολή σε άλλη γλώσσα οδηγεί σε σοβαρές καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος και 
πιθανή απόρριψη της αίτησης. 

γ. Η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του υπόψη ΤΤΕ προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Για το σκοπό αυτό 
πρέπει, στο βαθμό που σχετίζονται με τέτοια αξιολόγηση, να καλύπτει το σχεδιασμό, 
την κατασκευή και τη λειτουργία του ΤΤΕ. 

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνονται, όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

γενική περιγραφή του τύπου επαρκής για την αναγνώριση του ΤΤΕ, 

συνοδευόμενη από φωτογραφίες όλων των όψεων του ΤΤΕ, 

τα μελετητικά και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και κατάλογοι των 

εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποσυστημάτων, των κυκλωμάτων, κτλ., 
οι περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν 
λόγω σχεδίων και καταλόγων και τη λειτουργία του ΤΤΕ, 

ο κατάλογος των εναρμονισμένων προτύπων ή των ελληνικών εκδόσεών τους 

(των οποίων τα στοιχεία αναφοράς είναι δημοσιευμένα στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως), που εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και περιγραφές των 
λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων στις 
περιπτώσεις που τα υπόψη πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, 

οι εκθέσεις δοκιμής και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν, ενδεχομένως, 
διενεργηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης. 

οι προτεινόμενες πληροφορίες ή εγχειρίδιο για τους χρήστες. 

Ο αϊτών κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, παρέχει στην ΕΕΤ 
ένα αντιπροσωπευτικό της προβλεπόμενης παραγωγής δοκίμιο του υπό κρίση ΤΤΕ, 
που στο εξής θα αναφέρεται ως "τύπος" {1> . Η ΕΕΤ ζητά επιπλέον δείγματα και στοιχεία, 
αν το απαιτούν οι ανάγκες του προγράμματος δοκιμών. Αντί του “τύπου" ο 
κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, μπορεί να υποβάλει με την 
αίτησή του την/τις αναγκαία/αναγκαίες έκθεση/εκθέσεις δοκιμής που έχει/έχουν εκδοθεί 
για τον τύπο του ΤΤΕ από καθορισμένο/καθορισμένα εργαστήριο/εργαστήρια δοκιμών, 
της επιλογής του, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
δ. Η ΕΕΤ: 

(1) Εξετάζει τα τεχνικά έγγραφα, επαληθεύει οτι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τα τεχνικά έγγραφα και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις των προαναφερόμενων εναρμονισμένων προτύπων ή 


0) 


Ενας τύπος είναι δυνατό να καλύπτει πολλές παραλλαγές του ίδιου προϊόντος, εφόαον οι μεταξύ τους διαφορές δεν 
επηρεάζουν το επίπεδο ασφάλειας και τις λοιπές απαιτούμενες επιδόσεις του προϊόντος. 
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των ελληνικών εκδόσεων τους, καθώς και τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί χωρίς 
την εφαρμογή των κατάλληλων διατάξεων των προτύπων αυτών. 

(2) Εκτελεί ή αναθέτει σε καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών, μέσα στη ν'Ευρωπαϊκή 
Ενωση, τις απαιτούμενες εξετάσεις και δοκιμές για να ελεγχθεί αν, οι λύσεις που 
έχουν υιοθετηθεί από τον κατασκευαστή ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις 
απαιτήσεις της παρ. 1.20 α) και β). 

(3) Εκτελεί ή αναθέτει σε καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών, μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές, για να εξακριβωθεί αν ο τύπος 
ανταποκρίνεται στους σχετικούς κοινούς τεχνικούς κανονισμούς. 

(4) Τα παραπάνω εργαστήρια μπορούν να επιλεγούν και κατόπιν συμφωνίας με τον 
αιτούντα. 

ε. Αν ο τύπος ανταποκρίνεται στις διατάξεις του ΠΔ 424 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) η ΕΕΤ 
χορηγεί Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ στον αιτούντα κατασκευαστή ή στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη 
διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα της εξέτασης, τις προϋποθέσεις ισχύος 
του και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκριθέντος τύπου. 

Το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ που χορηγεί η ΕΕΤ είναι δίγλωσσο (στα 
ελληνικά και στα αγγλικά) ώστε να μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε άλλο 
διακαινωμένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς να χρειάζεται μετάφραση και 
επικύρωση 

Κατά την κρίση της ΕΕΤ, προσαρτώνται στο πιστοποιητικό τα σημαντικότερα μέρη των 
τεχνικών εγγράφων, ενώ ένα πλήρες αντίγραφο φυλάσσεται από την ΕΕΤ. 

Αν ο τύπος δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του ΠΔ 424 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) 
ειδοποιείται εγγράφως ο αϊτών ότι δεν μπορεί να του χορηγηθεί Πιστοποιητικό 
Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ και του γνωστοποιούνται οι αποκλίσεις των 
χαρακτηριστικών του υποβληθέντος “τύπου” από τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Στη 
συνέχεια, ο σχετικός Φάκελος τίθεται στο Αρχείο με την επιφύλαξη των 
διαλαμβανομένων στην παράγραφο 2.9 του παρόντος Κανονισμού. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, - εφόσον το επιθυμεί - μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του εδαφίου β της παρούσας παραγράφου, 
ζ. Ο αϊτών κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ενημερώνει την 
ΕΕΤ, η οποία έχει στην κατοχή της τα τεχνικά έγγραφα που αφορούν το Πιστοποιητικό 
Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ που του έχει χορηγήσει, για οποιαδήποτε τροποποίηση του 
εγκεκριμένου προϊόντος η οποία συνεπάγεται συμπληρωματική έγκριση, στις 
περιπτώσεις που οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση προς τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις ή τις προϋποθέσεις χρήσης του προϊόντος. Αυτή η 
συμπληρωματική έγκριση παρέχεται υπό μορφήν Συμπληρώματος στο αρχικό 
Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ. 

Δεν απαιτείται νέα έκθεση δοκιμής στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα διαφέρουν μόνο 
σε διακοσμητικές λεπτομέρειες ή στο όνομα του μοντέλου σε περίπτωση που έχει 
μικρότερο αριθμό δυνατοτήτων ως προς τον τύπο. Για καθεμιά από τις παραπάνω 
περιπτώσεις συνιστάται στον ενδιαφερόμενο να συμβουλεύεται την ΕΕΤ. 
η. Η ΕΕΤ κοινοποιεί στους υπόλοιπους διακοινωμένους οργανισμούς κάθε χρήσιμη 
πληροφορία σχετική με τα Πιστοποιητικά τύπου κατά ΕΕ και τα Συμπληρώματά τους, 
που εκδίδει ή ανακαλεί. 

θ. Η ΕΕΤ θα παρέχει - εφόσον τα ζητούν οι υπόλοιποι διακοινωμένοι οργανισμοί - αντίγραφα 
των Πιστοποιητικών εξέτασης τύπου κατά ΕΕ ή/και των συμπληρωμάτων. Τα 
παραρτήματα των Πιστοποιητικών θα τηρούνται στη διάθεση των λοιπών οργανισμών, 
ι. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, θα τηρεί, μαζί με τα τεχνικά 
έγγραφα, αντίγραφο των Πιστοποιητικών εξέτασης τύπου κατά ΕΕ και των 
Συμπληρωμάτων τους, επί μία δεκαετία τουλάχιστον από την ημερομηνία της 
τελευταίας κατασκευής του προϊόντος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση, την υποχρέωση τήρησης των τεχνικών εγγράφων, ώστε να είναι σπι διάθεση των 
παραπάνω οργανισμών, υπέχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
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κ. Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ δεν εξασφαλίζει στον 
αιτούντα κατασκευαστή, ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, την άδεια διάθεσης 
του υπόψη ΤΤΕ στις αγορές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σύνδεσής 
του στα αντίστοιχα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, αλλά προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η άδεια αυτή πρέπει οπωσδήποτε να επακολουθήσει είτε η διαδικασία 
της Συμμόρφωσης προς τον Τύπο κατά ΕΕ (παράγραφος 2,4.1.1) είτε η διαδικασία 
της Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ (παράγραφος 2.4.1.2) οι οποίες 
καταλήγουν στη λήψη της αναγκαίας Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

Στην περίπτωση όπου ο απών επιθυμεί να ακολουθήσει τόσο τη διαδικασία της 
Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ όσο και τη διαδικασία της Συμμόρφωσης προς τον Τύπο κατά 
ΕΕ ή τη Διασφάλιση Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ μέσω της ΕΕΤ μπορεί να το 
δηλώνει εξαρχής στην ΕΕΤ για απλούστευση των διαδικασιών. 

2.4.1.1 Συμμόρφωση προς τον τύπο κατά ΕΕ 

α. Η Συμμόρφωση προς τον τύπο κατά ΕΕ που διενεργείται στην Ελλάδα αποτελεί το 
δεύτερο τμήμα της διαδικασίας α της παραγράφου 2.1 δηλαδή το τμήμα εκείνο της 
διαδικασίας κατά το οποίο ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 
- που έχει ήδη λάβει Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ από την ΕΕΤ ή 
διακοινωμένο οργανισμό άλλου κράτους μέλους της ΕΕ - εξασφαλίζει και δηλώνει 
οτι ο ΤΤΕ που κατασκευάζεται και πρόκειται να διατεθεί στην αγορά είναι σύμφωνος με 
τον τύπο που περιγράφεται στο εν λόγω Πιστοποιητικό και οτι ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του ΠΔ 424 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) που τον αφορά (βλέπε Σχήμα 6). 
β. Μετά τη λήψη του Πιστοποιητικού εξέτασης τύπου κατά ΕΕ ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, που επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της 
Συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ, στην Ελλάδα, υποβάλλει στην ΕΕΤ 
παράβολο πληρωμής, 
αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ 

επικυρωμένο αντίγραφο του εν λόγω Πιστοποιητικού (εκτός αν το Πιστοποιητικό 
του έχει χορηγηθεί από την ίδια την ΕΕΤ) 

γραπτή Δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ, σε ειδικό έντυπο 
που χορηγείται από την ΕΕΤ, στην οποία αυτός δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα και αναλαμβάνει την ευθύνη ότι ο ΤΤΕ που διαθέτει στην 
αγορά είναι σύμφωνος με τον τύπο βάσει του οποίου εκδόθηκε το Πιστοποιητικό 
εξέτασης τύπου κατά ΕΕ του οποίου είναι κάτοχος και οτι ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του ΠΔ 424 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) που τον αφορούν. 

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση και τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
Υποβολή σε άλλη γλώσσα οδηγεί σε σοβαρές καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος και 
πιθανή απόρριψη της αίτησης. 

γ. Μετά την υποβολή των παραπάνω εγγράφων η ΕΕΤ συνάπτει με τον αιτούντα 
κατασκευαστή, ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ειδική συμφωνία για 
πρόγραμμα - συγκεκριμένου αριθμού κατ’ έτος και σε μη τακτά διαστήματα - 
δειγματοληπτικών δοκιμών των ΤΤΕ του υπόψη τύπου που διατίθενται στην ελληνική 
και σε οποιαδήποτε άλλη αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Συμφωνία δοκιμών 
συμμόρφωσης προς τον τύπο). 

Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα δειγματοληψίας καθορίζεται από την ΕΕΤ λαμβανομένων 
υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (π.χ. 
Εγχειρίδιο του ΑΟΙΝΒ). 

Από την μη ανανέωση εκ μέρους του αιτούντος της Συμφωνίας δοκιμών συμμόρφωσης 
προς τον τύπο συνεπάγεται ότι αυτός δεν συνεχίζει να παράγει το προϊόν, 
δ. Με τη σύναψη της Συμφωνίας δοκιμών συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ η 
ΕΕΤ χορηγεί στον αιτούντα κατασκευαστή, ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, 
Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ η οποία είναι ειδικό πιστοποιητικό που δίνει το δικαίωμα 
να συνδέεται ο υπόψη ΤΤΕ σε οποιοδήποτε κατάλληλο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ είναι δίγλωσση (στα 
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ελληνικά και στα αγγλικά) ώστε να μττορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς να χρειάζεται μετάφραση και επικύρωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση τροποποίησης του ΤΤΕ και έκδοσης από την ΕΕΤ, ή υποβολής στην ΕΕΤ, 
Συμπληρώματος του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ, εξακολουθεί να ισχύει ή 
Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ εκτός αν έχουν αλλάξει τα στοιχεία προσδιορισμού του ΤΤΕ, 
οπότε χορηγείται νέα Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

ε. Μετά τή λήψη και της Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, έχει το δικαίωμα να επιθέτει τη σήμανση κατά 
ΕΕ της παραγράφου 2.3 σε κάθε μονάδα του υπόψη τύπου ΤΤΕ, μετά την επίθεση της 
οποίας μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τον ΤΤΕ τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην 
αγορά οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η σήμανση αυτή 
συνεπάγεται συμμόρφωση του ΤΤΕ προς όλες τις Οδηγίες που εφαρμόζονται σ' αυτόν 
(Οδηγία 91/263/ΕΟΚ, Οδηγία 73/23/ΕΟΚ, Οδηγία 89/336/ΕΟΚ). 
ζ. Ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διεργασία 
κατασκευής να διασφαλίζει συνεχώς τη συμφωνία του κατασκευαζόμενου ΤΤΕ προς 
τον τύπο που περιγράφεται στο Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ, καθώς και 
προς τις απαιτήσεις του ΠΔ 424 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) που τον αφορούν, 
η. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, οφείλει να τηρεί αντίγραφο 
της Δήλωσης Συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ επί μία δεκαετία τουλάχιστον 
από την ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του προϊόντος. (Βλέπε 2.4.1,1γ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση, την υποχρέωση τήρησης της Δήλωσης συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ, ώστε 
να είναι στη διάθεση των οικείων οργανισμών, έχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία ταυ 
προϊόντος στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

θ. Γ ια τον έλεγχο των ΤΤΕ κατά τις δειγματοληπτικές δοκιμές, σύμφωνα με την Συμφωνία 
δοκιμών συμμόρφωσης προς τον τύπο, η ΕΕΤ συνεργάζεται με ένα ή περισσότερα 
καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών μέσα στην ΕΕ. 

Αν ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, δεν συμμορφώνεται με 
τους ορούς της Συμφωνίας δοκιμών συμμόρφωσης προς τον τύπο ή αν η Συμφωνία 
διακοπεί πριν από τη λήξη της εξαιτίας του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του, η ΕΕΤ θα ανακαλέσει την Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ. 
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ι. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΕΤ διαπιστώνει ότι οι ΤΤΕ για τους οποίους έχει εκδοθεί 
Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΠΔ 424 (Οδηγία 
91/263/ΕΟΚ), τότε αυτή μπορεί να ανακαλέσει την Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ. 
κ. Η ΕΕΤ κοινοποιεί στους υπόλοιπους διακοινωμένους οργανισμούς κάθε χρήσιμη 
πληροφορία σχετική με τις Εγκρίσεις Σύνδεσης κατά ΕΕ που εκδίδει ή ανακαλεί, 
λ. Η Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ δεν είναι μεταβιβάσιμη. 

2.4.1.2 Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής κατά ΕΕ 

α. Η Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής κατά ΕΕ που διενεργείται στην Ελλάδα 
αποτελεί το δεύτερο τμήμα της διαδικασίας β της παραγράφου 2.1 δηλαδή το τμήμα 
εκείνο της διαδικασίας κατά το οποίο ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, - που έχει ήδη λάβει Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ 
από την ΕΕΤ ή διακοινωμένο οργανισμό άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης - εξασφαλίζει και δηλώνει οτι τα συγκεκριμένα προϊόντα ΤΤΕ είναι σύμφωνα 
με τον τύπο που περιγράφεται στο εν λόγω Πιστοποιητικό και οτι ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του ΠΔ 424 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) που τα αφορούν (βλέπε Σχήμα 7). 
β. Μετά τη λήψη του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, που επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της 
Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ, στην Ελλάδα, υποβάλλει στην ΕΕΤ 
παράβολο πληρωμής, 

αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ, 

επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ 

(εκτός αν το Πιστοποιητικό του έχει χορηγηθεί από την ίδια την ΕΕΤ), 
γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης προς τον Τύπο κατά ΕΕ, σε ειδικό έντυπο 
που χορηγείται από την ΕΕΤ, στην οποία αυτός δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα και αναλαμβάνει την ευθύνη ότι ο ΤΤΕ που διαθέτει στην 
αγορά είναι σύμφωνος με τον τύπο βάσει του οποίου εκδόθηκε το Πιστοποιητικό 
Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ, του οποίου είναι κάτοχος, και οτι ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του ΠΔ 424 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) που τον αφορούν, 
επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας 
Παραγωγής κατά ΕΕ που του έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένο Οργανισμό 
Πιστοποίησης υ εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο οποίος πληροί τα κριτήρια του 
εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 45012 με επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
διαπίστευσής του έτσι ώστε να περιλαμβάνει και Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό 
Εξοπλισμό (ΤΤΕ), 

γραπτή Δήλωση στην οποία αυτός δηλώνει ότι έχει την υποχρέωση να 
ενημερώσει την ΕΕΤ σε περίπτωση λήξης της ισχύος του παραπάνω 
Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ. 

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση και τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
Υποβολή σε άλλη γλώσσα οδηγεί σε σοβαρές καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος και 
πιθανή απόρριψη της αίτησης. 

γ. Ο Διαπιστευμένος Οργανισμός Πιστοποίησης εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχει 
επιλέξει ο αϊτών για την πιστοποίηση του συστήματος παραγωγής του κατά ΕΕ αξιολογεί 
και πιστοποιεί το σύστημα ποιότητας παραγωγής του αιτούντος σύμφωνα με το 
εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 29002, συμπληρωμένο και διαμορφωμένο κατάλληλα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ (ΠΔ 424), 
και τις ειδικές απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας που ισχύουν για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία ΤΤΕ. 

δ. Η ΕΕΤ αφού εξετάσει όλα τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί χορηγεί στον αιτούντα 
Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ η οποία είναι ειδικό πιστοποιητικό που δίνει το δικαίωμα 
να συνδέεται ο υπόψη ΤΤΕ σε οποιοδήποτε κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ είναι 
δίγλωσση (στα ελληνικά και στα αγγλικά) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 


ι> Στην Ελλάδα τέτοιος οργανισμός είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς να χρειάζεται μετάφραση 
και επικύρωση. 

Μετά τη λήψη και της Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, έχει το δικαίωμα να επιθέτει τη σήμανση κατά 
ΕΕ της παραγράφου 2.3 σε κάθε μονάδα του υπόψη τύπου ΤΤΕ μετά την επίθεση της 
οποίας μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τον ΤΤΕ τόσο στην ελληνική όσο και σε 
οποιαδήποτε άλλη αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η σήμανση αυτή συνεπάγεται 
συμμόρφωση του ΤΤΕ προς όλες τις Οδηγίες που εφαρμόζονται σ' αυτόν (Οδηγία 
91/263/ΕΟΚ, Οδηγία 73/23/ΕΟΚ, Οδηγία 89/336/ΕΟΚ). 

Ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διεργασία 
κατασκευής να διασφαλίζει συνεχώς τη συμφωνία του κατασκευαζόμενου ΤΤΕ προς 
τον τύπο που περιγράφεται στο Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ, καθώς και 
προς τις απαιτήσεις του ΠΔ 424 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) που τον αφορούν. 

Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, οφείλει να τηρεί αντίγραφο 
της Δήλωσης Συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ επί μία δεκαετία τουλάχιστον 
από την ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του προϊόντος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, την υποχρέωση τήρησης της Δήλωσης συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ, ώστε 
να είναι στη διάθεση των οικείων οργανισμών, έχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του 
προϊόντος στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Σε περίπτωση λήξης ή ανάκλησης του Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας 
Παραγωγής κατά ΕΕ η ΕΕΤ ανακαλεί την Εγκριση Σύνδεσης.κατά ΕΕ. 

Η ΕΕΤ κοινοποιεί στους υπόλοιπους διακοινωμένους οργανισμούς κάθε χρήσιμη 
πληροφορία σχετική με τις Εγκρίσεις Σύνδεσης κατά ΕΕ που εκδίδει ή ανακαλεί. 

Η Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ δεν είναι μεταβιβάσιμη. 


·** ! 
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Διάγραμμα της διαδικασίας της Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής κατά 
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2.4.2 Πλήρης διασφάλιση ποιότητας κατά ΕΕ 

α. Η Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας κατά ΕΕ που διενεργείται στην Ελλάδα αποτελεί τη 
διαδικασία γ της παραγράφου 2.1 δηλαδή τη διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο 
κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ο οποίος λειτουργεί 
πιστοποιημένο σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας, εξασφαλίζει και δηλώνει οτι 
τα συγκεκριμένα προϊόντα ΤΤΕ είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 424 (Οδηγίας 
91/263/ΕΟΚ) που τα αφορούν (βλέπε Σχήμα 8). 

β. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, που επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΕ, στην 
Ελλάδα, υποβάλλει στην ΕΕΤ 
παράβολο πληρωμής, 

αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ και 

επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Πλήρους Διασφάλισης 
Ποιότητας κατά ΕΕ που του έχει χορηγηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό 
Πιστοποίησης υ εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο οποίος πληροί τα κριτήρια του 
εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 45012 με επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
διαπίστευσής του έτσι ώστε να περιλαμβάνει και Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό 
Εξοπλισμό (ΤΤΕ), 

γραπτή Δήλωση στην οποία αυτός δηλώνει ότι έχει την υποχρέωση να 
ενημερώσει την ΕΕΤ σε περίπτωση λήξης της ισχύος του παραπάνω 
Πιστοποιητικού Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΕ, 

γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με πρότυπα 
που εφαρμόζονται στον υπό εξέταση ΤΤΕ σύμφωνα με την Οδηγία Χαμηλής 
Τάσης (Οδηγία 73/23/ΕΟΚ), 

γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, όπου αυτό 
απαιτείται, με πρότυπα που εφαρμόζονται στον υπό εξέταση ΤΤΕ σύμφωνα με 
την Οδηγία ΕΜΟ (Οδηγία 89/336/ΕΟΚ). 

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υποβάλλονται σε δύο ονπγρσφα. 

Η αίτηση και τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
Υποβολή σε άλλη γλώσσα οδηγεί σε σοβαρές καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος και 
πιθανή απόρριψη της αίτησης. 

γ. Ο Διαπιστευμένος Οργανισμός Πιστοποίησης εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχει 
επιλέξει ο αϊτών για την πιστοποίηση του συστήματος ποιότητάς του κατά ΕΕ αξιολογεί 
και πιστοποιεί το σύστημα ποιότητας του αιτούντος σύμφωνα με το εναρμονισμένο 
πρότυπο ΕΝ 29001, συμπληρωμένο και διαμορφωμένο κατάλληλα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ (ΠΔ 424), και τις ειδικές 
απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας που ισχύουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία ΤΤΕ. 


11 Στην Ελλάδα τέτοιος οργανισμός είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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δ. Η ΕΕΤ αφού εξετάσει όλα τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί χορηγεί στον αιτούντα 
Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ η οποία είναι ειδικό πιστοποιητικό που δίνει το δικαίωμα 
να συνδέεται ο υπόψη ΤΤΕ σε οποιοδήποτε κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ είναι 
δίγλωσση (στα ελληνικά και στα αγγλικά) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς να χρειάζεται μετάφραση 
και επικύρωση. 

ε. Μετά τη λήψη και της Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, έχει το δικαίωμα να επιθέτει τη σήμανση κατά 
ΕΕ της παραγράφου 2,3 σε κάθε μονάδα του υπόψη τύπου ΤΤΕ μετά την επίθεση της 
οποίας μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τον ΤΤΕ τόσο στην ελληνική όσο και σε 
οποιαδήποτε άλλη αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η σήμανση αυτή συνεπάγεται 
συμμόρφωση του ΤΤΕ προς όλες τις Οδηγίες που εφαρμόζονται σ' αυτόν (Οδηγία 
91/263/ΕΟΚ, Οδηγία 73/23/ΕΟΚ, Οδηγία 89/336/ΕΟΚ). 
ζ. Ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο 
σχεδιασμός, η κατασκευή, ο έλεγχος και η δοκιμή των τελικών προϊόντων να 
διασφαλίζουν συνεχώς τη συμφωνία του κατασκευαζόμενου ΤΤΕ προς τις απαιτήσεις 
του ΠΔ 424 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) που τον αφορούν, 
η. Σε περίπτωση λήξης ή ανάκλησης του Πιστοποιητικού Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας 
κατά ΕΕ η ΕΕΤ ανακαλεί την Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ. 
θ. Η ΕΕΤ κοινοποιεί στους υπόλοιπους διακοινωμένους οργανισμούς κάθε χρήσιμη 
πληροφορία σχετική με τις Εγκρίσεις Σύνδεσης κατά ΕΕ που εκδίδει ή ανακαλεί, 
ι. Η Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ δεν είναι μεταβιβάσιμη. 
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2.5 Ανάλυση των διαδικασιών της εθνικής πιστοποίησης του 
ΤΤΕ 

Οπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2.1 η Εθνική Πιστοποίηση ΤΤΕ εφαρμόζεται μόνο 
με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί κοινός τεχνικός κανονισμός (ΟΤΚ), ο 
οποίος να καλύπτει τον υπόψη ΤΤΕ, ούτε υπάρχουν σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. 
Επομένως, για την Ελλάδα, η Εθνική Πιστοποίηση ΤΤΕ γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
ελληνικούς εθνικούς τεχνικούς κανονισμούς ή τα ισχύοντα ελληνικά εθνικά πρότυπα 
(Ελληνικά Πρότυπα - ΕΛΟΤ) για ΤΤΕ, ενημερωμένο κατάλογο των οποίων διαθέτει η ΕΕΤ. 
2.5.1 Εθνική Εξέταση τύπου 

α. Η Εθνική Εξέταση Τύπου ΤΤΕ που διενεργείται στην Ελλάδα αποτελεί το πρώτο τμήμα 
των διαδικασιών α και β της παραγράφου 2.1 δηλαδή το τμήμα εκείνο της διαδικασίας 
κατά το οποίο η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) διαπιστώνει και 
επιβεβαιώνει οτι ένα αντιπροσωπευτικό δοκίμιο (τύπος) του ΤΤΕ, του οποίου 
προβλέπεται η παραγωγή από τον κατασκευαστή, ανταποκρίνεται στις διατάξεις του 
αντίστοιχου ελληνικού (εθνικού) τεχνικού κανονισμού - αν υπάρχει - ή του σχετικού 
ελληνικού προτύπου (Βλέπε Σχήμα 5). 

β. Η αίτηση για την Εθνική Εξέταση Τύπου, υποβάλλεται στην ΕΕΤ από τον 
κατασκευαστή, ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό Ιου, που είναι εγκατεστημένος 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ. 

Η αίτηση θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε: 
παράβολο πληρωμής, 

το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και επιπλέον, αν η αίτηση 
υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνσή 
του, 

γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με πρότυπα 

που εφαρμόζονται στον υπό εξέταση ΤΤΕ σύμφωνα με την Οδηγία Χαμηλής 
Τάσης (Οδηγία 73/23/ΕΟΚ), 

γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, όπου αυτό 
απαιτείται, με πρότυπα που εφαρμόζονται στον υπό εξέταση ΤΤΕ σύμφωνα με 
την Οδηγία ΕΜΟ (Οδηγία 89/336/ΕΟΚ), καθώς και 

την αναγκαία τεχνική τεκμηρίωση και άλλα έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται 
από την ΕΕΤ. 

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση και τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
Υποβολή σε άλλη γλώσσα οδηγεί σε σοβαρές καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος και 
πιθανή απόρριψη της αίτησης. 

γ. Η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του υπόψη ΤΤΕ προς τις τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στον αντίστοιχο ελληνικό τεχνικό κανονισμό ή στο αντίστοιχο 
ελληνικό πρότυπο. Για το σκοπό αυτό πρέπει, στο βαθμό που σχετίζονται με τέτοια 
αξιολόγηση, να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του ΤΤΕ. 
Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνονται, όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

γενική περιγραφή του τύπου επαρκής για την αναγνώριση του ΤΤΕ, 

συνοδευόμενη από φωτογραφίες όλων των όψεων του ΤΤΕ, 
τα μελετητικά και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και κατάλογοι των 
εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποσυστημάτων, των κυκλωμάτων, κτλ., 
οι περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν 
λόγω σχεδίων και καταλόγων και τη λειτουργία του ΤΤΕ, 

οι εκθέσεις δοκιμής και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν, ενδεχομένως, 
διενεργηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης, 
οι προτεινόμενες πληροφορίες ή εγχειρίδιο για τους χρήστες. 
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Ο αϊτών κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, παρέχει στην ΕΕΤ 
ένα αντιπροσωπευτικό της προβλεπόμενης παραγωγής δοκίμιο του υπό κρίση ΤΤΕ, 
που στο εξής θα αναφέρεται ως "τύπος ,,(1> . Η ΕΕΤ ζητά επιπλέον δείγματα και στοιχεία! 
αν το απαιτούν οι ανάγκες του προγράμματος δοκιμών. Αντί του “τύπου” ο 
κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, μπορεί να υποβάλει με την 
αίτησή του την/τις αναγκαία/αναγκαίες έκθεση/εκθέσεις δοκιμής που έχει/έχουν εκδοθεί 
για τον τύπο του ΤΤΕ από καθορισμένο/καθορισμένα εργαστήριο/εργαστήρια δοκιμών, 
της επιλογής του, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
δ. Η ΕΕΤ: 

(1) Εξετάζει τα τεχνικά έγγραφα, επαληθεύει οτι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τα τεχνικά έγγραφα και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις των προαναφερόμενων ελληνικών τεχνικών 
κανονισμών ή ελληνικών προτύπων, καθώς και τα στοιχεία που έχουν 
σχεδιαστεί χωρίς την εφαρμογή των πιοπάνω διατάξεων. 

(2) Εκτελεί ή αναθέτει σε καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών, μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, τις απαιτούμενές εξετάσεις και δοκιμές για να ελεγχθεί αν, οι λύσεις που 
έχουν υιοθετηθεί από τον κατασκευαστή ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις 
απαιτήσεις ασφάλειας όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1.20 α) και β). 

(3) Εκτελεί ή αναθέτει σε καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών, μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές, για να εξακριβωθεί αν ο τύπος 
ανταποκρίνεται στους σχετικούς ελληνικούς τεχνικούς κανονισμούς ή στα 
σχετικά ελληνικά πρότυπα. 

(4) Τα παραπάνω εργαστήρια μπορούν να επιλεγούν και κατόπιν συμφωνίας με τον 
αιτούντα. 

ε. Αν ο τύπος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ελληνικών τεχνικών κανονισμών ή 
ελληνικών προτύπων, κατά περίπτωση, η ΕΕΤ χορηγεί Πιστοποιητικό Εθνικής 
Εξέτασης Τύπου στον αιτούντα. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη 
διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα της εξέτασης, τις προϋποθέσεις ισχύος 
του και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκριθέντος τύπου. 

Κατά την κρίση της ΕΕΤ, προσαρτώνται στο πιστοποιητικό τα σημαντικότερα μέρη των 
τεχνικών εγγράφων, ενώ ένα πλήρες αντίγραφο φυλάσσεται από την ΕΕΤ, 

Αν ο τύπος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ελληνικών τεχνικών κανονισμών 
ή ελληνικών προτύπων, κατά περίπτωση, ειδοποιείται εγγράφως ο αϊτών ότι δεν 
μπορεί να του χορηγηθεί Πιστοποιητικό Εθνικής Εξέτασης Τύπου και του 
γνωστοποιούνται οι αποκλίσεις των χαρακτηριστικών του υποβληθέντος “τύπου" από 
τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Στη συνέχεια, ο σχετικός Φάκελος τίθεται στο Αρχείο με την 
επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 2.9 του παρόντος Κανονισμού. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, - εφόσον το επιθυμεί - μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του εδαφίου β της παρούσας παραγράφου, 
ζ. Το Πιστοποιητικό Εθνικής Εξέτασης Τύπου δεν αποτελεί εγγύηση καλής λειτουργίας των 
συσκευών του μοντέλου για το οποίο εκδόθηκε, οι οποίες κυκλοφορούν στην αγορά, 
ούτε καλύπτει χαρακτηριστικά ποιότητας αυτών των συσκευών για τα οποία 
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των χρηστών είναι ο κάτοχος του Πιστοποιητικού. 

Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Εθνικής Εξέτασης Τύπου είναι υπεύθυνος για κάθε 
βλάβη εγκαταστάσεων ή προσώπων που μπορεί να προκληθεί εξαιτϊας των συσκευών 
για τις οποίες εκδόθηκε το Πιστοποιητικό αυτό. 

η. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, θα τηρεί, μαζί με τα τεχνικά 
έγγραφα, αντίγραφο των Πιστοποιητικών Εθνικής Εξέτασης Τύπου και των 
Συμπληρωμάτων τους, επί μία δεκαετία τουλάχιστον από την ημερομηνία της 
τελευταίας κατασκευής του προϊόντος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση, την υποχρέωση τήρησης των τεχνικών εγγράφων, ώστε να είναι στη διάθεση των 


* Ενας τύπος είναι δυνατό να καλύπτει πολλές παραλλαγές του ίδιου προϊόντος, εφόσον οι μεταξύ τους διαφορές δεν 
επηρεάζουν το επίπεδο ασφάλειας και τις λοιπές απαιτούμενες επιδόσεις του προϊόντος, 
οικείων οργανισμών, υπέχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
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θ. Ο αϊτών κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ενημερώνει την 
ΕΕΤ, η οποία έχει στην κατοχή της τα τεχνικά έγγραφα που αφορούν το Πιστοποιητικό 
Εθνικής Εξέτασης Τύπου που του έχει χορηγήσει, για οποιαδήποτε τροποποίηση του 
εγκεκριμένου προϊόντος η οποία συνεπάγεται συμπληρωματική έγκριση, στις 
περιπτώσεις που οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση προς τις 
τεχνικές απαιτήσεις ή τις προϋποθέσεις χρήσης του προϊόντος. Αυτή η συμπληρωματική 

έγκριση παρέχεται υπό μορφή Συμπληρώματος στο αρχικό Πιστοποιητικό Εθνικής 
Εξέτασης Τύπου. 

Δεν απαιτείται νεα έκθεση δοκιμής στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα διαφέρουν μόνο 
σε διακοσμητικές λεπτομέρειες ή στο όνομα του μοντέλου σε περίπτωση που έχει 
μικρότερο αριθμό δυνατοτήτων ως προς τον τύπο. Για καθεμιά από τις παραπάνω 
περιπτώσεις συνιστάται στον ενδιαφερόμανο να συμβουλεύεται την ΕΕΤ. 
ι. Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Εθνικής Εξέτασης Τύπου δεν εξασφαλίζει στον 
αιτούντα κατασκευαστή, ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, την άδεια διάθεσης 
του υπόψη ΤΤΕ στην ελληνική αγορά και σύνδεσής του στο αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, αλλά προκειμένου να εξασφαλιστεί η άδεια αυτή πρέπει 
οπωσδήποτε να επακολουθήσει είτε η διαδικασία της Εθνικής Συμμόρφωσης προς 
τον Τύπο (παράγραφος 2.5.1,1) είτε η διαδικασία της Εθνικής Διασφάλισης 
Ποιότητας Παραγωγής (παράγραφος 2.5.1.2) οι οποίες καταλήγουν στη λήψη της 
αναγκαίας Εθνικής Εγκρισης Σύνδεσης. 

Στην περίπτωση όπου ο αϊτών επιθυμεί να ακολουθήσει τόσο τη διαδικασία της Εθνικής 
Εξέτασης Τύπου όσο και τη διαδικασία της Εθνικής Συμμόρφωσης προς τον Τύπο ή την 
Εθνική Διασφάλιση Ποιότητας Παραγωγής μέσω της ΕΕΤ μπορεί να το δηλώνει εξαρχής 
„ στην ΕΕΤ για απλούστευση των διαδικασιών. 

2.5.1.1 Εθνική Συμμόρφωση ττρος τον τύττο 

α. Η Συμμόρφωση προς τον τύπο (εθνική) αποτελεί το δεύτερο τμήμα της εθνικής 
διαδικασίας α της παραγράφου 2.1 δηλαδή το τμήμα εκείνο της διαδικασίας κατά το 
οποίο ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, - που έχει ήδη λάβει 
Πιστοποιητικό Εθνικής Εξέτασης Τύπου από την ΕΕΤ εξασφαλίζει και δηλώνει οτι 
ο ΤΤΕ που κατασκευάζεται και πρόκειται να διατεθεί στην αγορά είναι σύμφωνος με 
τον τύπο που περιγράφεται στο εν λόγω Πιστοποιητικό και τις σχετικές απαιτήσεις των 
ελληνικών τεχνικών κανονισμών ή ελληνικών προτύπων που τον αφορούν (βλέπε 
σχήμα 9). 

β. Μετά τη λήψη του Πιστοποιητικού Εθνικής Εξέτασης Τύπου ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, που επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της 
Εθνικής Συμμόρφωσης προς τον τύπο υποβάλλει στην ΕΕΤ 
παράβολο πληρωμής, 

αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ, 

επικυρωμένο αντίγραφο του εν λόγω Πιστοποιητικού (εκτός αν το Πιστοποιητικό 
του έχει χορηγηθεί από την ίδια την ΕΕΤ), 

γραπτή Δήλωση Εθνική Συμμόρφωσης προς τον Τύπο, σε ειδικό έντυπο που 
χορηγείται από την ΕΕΤ, στην οποία αυτός δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα και αναλαμβάνει την ευθύνη ότι ο ΤΤΕ που διαθέτει στην 
αγορά είναι σύμφωνος με τον τύπο βάσει του οποίου εκδόθηκε το εθνικό 
Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου του οποίου είναι κάτοχος και οτι ανταποκρίνεται 
στις σχετικές απαιτήσεις των ελληνικών τεχνικών κανονισμών ή ελληνικών 
προτύπων που τον αφορούν. Δηλώνει επίσης ότι αποδέχεται ότι μετά τη διάθεση 
του ΤΤΕ στην αγορά, η ΕΕΤ έχει το δικαίωμα να διενεργήσει - όποτε αυτή κρίνει - 
απροειδοποίητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι διατιθέμενοι στην αγορά 
ΤΤΕ συμμορφώνονται προς τον τύπο και τις σχετικές απαιτήσεις, 

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση και τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
Υποβολή σε άλλη γλώσσα οδηγεί σε σοβαρές καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος και 
πιθανή απόρριψη της αίτησης. 
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γ. Στη συνέχεια, η ΕΕΤ χορηγεί στον αιτούντα κατασκευαστή, ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του, Εθνική Εγκριση Σύνδεσης η οποία είναι ειδικό πιστοποιητικό που 
δίνει το δικαίωμα να συνδέεται ο υπόψη ΤΤΕ στο ελληνικό εθνικό τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση τροποποίησης του ΤΤΕ και έκδοσης από την ΕΕΤ, ή υποβολής στην ΕΕΤ, 
Συμπληρώματος του Πιστοποιητικού Εθνικής Εξέτασης Τύπου, εξακολουθεί να ισχύει η 
Εθνική Εγκριση Σύνδεσης εκτός αν έχουν αλλάξει τα στοιχεία προσδιορισμού του ΤΤΕ, οπότε 
χορηγείται νέα Εθνική Εγκριση Σύνδεσης. 

δ. Μετά τη λήψη και της Εθνικής Εγκρισης Σύνδεσης ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, έχει το δικαίωμα να επιθέτει την εθνική σήμανση 
της παραγράφου 2.3 σε κάθε μονάδα του υπόψη τύπου ΤΤΕ, μετά την επίθεση της 
οποίας μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τον ΤΤΕ στην ελληνική αγορά. Εν τούτοις, για 
ορισμένες κατηγορίες ΤΤΕ, όπως τηλεφωνικοί νομισματοδέκτες ή συνδρομητικά κέντρα, 
ο συνδρομητής που κάνει χρήση του ΤΤΕ αυτού θα πρέπει, πριν από τη σύνδεση, να 
έρθει σε συνεννόηση με τον φορέα εκμετάλλευσης του σχετικού δημόσιου 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

ε. Ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διεργασία 
κατασκευής να διασφαλίζει συνεχώς τη συμφωνία του κατασκευαζόμενου ΤΤΕ προς 
τον τύπο που περιγράφεται στο Πιστοποιητικό Εθνικής Εξέτασης Τύπου, καθώς και 
προς τις σχετικές απαιτήσεις των ελληνικών τεχνικών κανονισμών ή ελληνικών 
προτύπων που τον αφορούν. 

ζ. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, οφείλει να τηρεί αντίγραφο 
της Δήλωσης Εθνικής Συμμόρφωσης προς τον Τύπο επί μία δεκαετία τουλάχιστον 
από την ημερομηνία λήψης της Εθνικής Εγκρισης Σύνδεσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση, την υποχρέωση τήρησης της Δήλωσης Εθνικής Συμμόρφωσης προς τον Τύπο, ώστε 
να είναι στη διάθεση των οικείων οργανισμών, έχει α υπεύθυνος για την κυκλοφορία του 
προϊόντος στην Ελληνική αγορά. 

η. Για τον έλεγχο των ΤΤΕ η ΕΕΤ συνεργάζεται με ένα ή περισσότερα καθορισμένα 
εργαστήρια δοκιμών της παραγράφου 2.2 ή άλλο καθορισμένο εργαστήριο δοκιμών 
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 

θ. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΕΤ διαπιστώνει ότι ο ΤΤΕ για τον οποίο έχει εκδοθεί 
εθνική Εγκριση Σύνδεσης δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις των ελληνικών 
τεχνικών κανονισμών ή ελληνικών προτύπων που τους αφορούν, τότε αυτή μπορεί να 
ανακαλέσει την εθνική Εγκριση Σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. 

ι. Η Εθνική Εγκριση Σύνδεσης δεν είναι μεταβιβάσιμη. 
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Διάγραμμα της διαδικασίας της Εθνικής Συμμόρφωσης προς τον Τύπο 
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2.5.1.2 Εθνική Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής 

α. Η Εθνική Διασφάλιση Ποιότητας Παραγωγής αποτελεί το δεύτερο τμήμα της εθνικής 
διαδικασίας β της παραγράφου 2.1, δηλαδή το τμήμα εκείνο της διαδικασίας κατά το 
οποίο ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, - που έχει ήδη λάβει 
Πιστοποιητικό Εθνικής Εξέτασης Τύπου από την ΕΕΤ, εξασφαλίζει και δηλώνει οτι 
ο ΤΤΕ που κατασκευάζεται και πρόκειται να διατεθεί στην αγορά είναι σύμφωνος με 
τον τύπο που περιγράφεται στο εν λόγω Πιστοποιητικό και τις σχετικές απαιτήσεις των 
ελληνικών τεχνικών κανονισμών ή ελληνικών προτύπων που τον αφορούν {βλέπε 
σχήμα 10). 

β. Μετά τη λήψη του εθνικού Πιστοποιητικού Εθνικής Εξέτασης Τύπου ο 
κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, που επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της Εθνικής Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής 
υποβάλλει στην ΕΕΤ: 

παράβολο πληρωμής, 

αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ, 

επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εθνικής Εξέτασης Τύπου 

(εκτός αν το Πιστοποιητικό του έχει χορηγηθεί από την ίδια την ΕΕΤ), 
γραπτή Δήλωση Εθνικής Συμμόρφωσης προς τον Τύπο, σε ειδικό έντυπο που 
χορηγείται από την ΕΕΤ, στην οποία αυτός δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα και αναλαμβάνει την ευθύνη ότι ο ΤΤΕ που διαθέτει στην 
αγορά είναι σύμφωνος με τον τύπο βάσει του οποίου εκδόθηκε το εθνικό 
Πιστοποιητικό Εθνικής Εξέτασης Τύπου του οποίου είναι κάτοχος και οτι 
ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις των ελληνικών τεχνικών κανονισμών 
ή ελληνικών προτύπων που τον αφορούν και 

επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εθνικής Διασφάλισης 
Ποιότητας Παραγωγής που του έχει χορηγηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 

γραπτή Δήλωση στην οποία αυτός δηλώνει ότι έχει την υποχρέωση να 
ενημερώσει την ΕΕΤ σε περίπτωση λήξης της ισχύος του παραπάνω 
Πιστοποιητικού Εθνικής Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής. 

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση και τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
Υποβολή σε άλλη γλώσσα οδηγεί σε σοβαρές καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος και 
πιθανή απόρριψη της αίτησης. 

γ. Ο ΕΛΟΤ αξιολογεί και πιστοποιεί το σύστημα ποιότητας παραγωγής του αιτούντος 
σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων 
Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει ο ΕΛΟΤ και το εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 
29002, συμπληρωμένο και διαμορφωμένο κατάλληλα σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις 
των ελληνικών τεχνικών κανονισμών ή ελληνικών προτύπων που ισχύουν για τη 
συγκεκριμένη κατήγορία ΤΤΕ και οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλει ο 
ΕΛΟΤ 

δ. Η ΕΕΤ αφού εξετάσει όλα τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί χορηγεί στον αιτούντα 
Εθνική Εγκριση Σύνδεσης η οποία είναι ειδικό πιστοποιητικό που δίνει το δικαίωμα να 
συνδέεται ο υπόψη ΤΤΕ στο ελληνικό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 

Εν τούτοις, για ορισμένες κατηγορίες ΤΤΕ, όπως τηλεφωνικοί νομισματοδέκτες ή 
συνδρομητικά κέντρα, ο συνδρομητής που κάνει χρήση του ΤΤΕ αυτού θα πρέπει, πριν 
από τη σύνδεση, να έρθει σε συνεννόηση με τον φορέα εκμετάλλευσης του σχετικού 
δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

ε. Μετά τη λήψη και της Εθνικής Εγκρισης Σύνδεσης ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, έχει το δικαίωμα να επιθέτει την εθνική σήμανση 
της παραγράφου 2.3 σε κάθε μονάδα του υπόψη τύπου ΤΤΕ μετά την επίθεση της 
οποίας μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τον ΤΤΕ στην ελληνική αγορά. Η σήμανση αυτή 
συνεπάγεται συμμόρφωση του ΤΤΕ και προς τις Οδηγίες Χαμηλής Τάσης (Οδηγία 
73/23/ΕΟΚ) και ΕΜΟ (Οδηγία 89/336/ΕΟΚ). 

ζ. Ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η 
διεργασία κατασκευής να διασφαλίζει συνεχώς τη συμφωνία του κατασκευαζόμενου 
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ΤΤΕ προς τον τύττο που περιγράφεται στο Πιστοποιητικό Εθνικής Εξέτασης Τύπου, 
καθώς και προς τις απαιτήσεις των ελληνικών τεχνικών κανονισμών ή ελληνικών 
προτύπων που τον αφορούν. 

η. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, οφείλει να τηρεί αντίγραφο 
της Δήλωσης Εθνικής Συμμόρφωσης προς τον Τύπο επί μία δεκαετία τουλάχιστον 
από την ημερομηνία της λήψης της Εθνικής Εγκρισης Σύνδεσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση, την υποχρέωση τήρησης της Δήλωσης Εθνικής Συμμόρφωσης προς τον Τύπο, ώστε 
να είναι στη διάθεση των οικείων οργανισμών, έχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του 
προϊόντος στην Ελληνική αγορά. 

θ. Σε περίπτωση λήξης ή ανάκλησης του Πιστοποιητικού Εθνικής Διασφάλισης Ποιότητας 
Παραγωγής η ΕΕΤ ανακαλεί την Εθνική Εγκριση Σύνδεσης. 
ι. Η Εθνική Εγκριση Σύνδεσης δεν είναι μεταβιβάσιμη. 
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2.5.2 Εθνική Πλήρης διασφάλιση ποιότητας 

α. Η Εθνική Πλήρης διασφάλιση ποιότητας αποτελεί την εθνική διαδικασία γ της 
παραγράφου 2.1 δηλαδή τη διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ο οποίος λειτουργεί πιστοποιημένο σύστημα 
πλήρους διασφάλισης ποιότητας, εξασφαλίζει και δηλώνει οτι ο ΤΤΕ που 
κατασκευάζεται και πρόκειται να διατεθεί στην αγορά είναι σύμφωνος με τις σχετικές 
απαιτήσεις των ελληνικών τεχνικών κανονισμών ή ελληνικών προτύπων που τον 
αφορούν (βλέπε σχήμα 11). 

β. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, που επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της Εθνικής Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας 
υποβάλλει στην ΕΕΤ: 

παράβολο πληρωμής, 

αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ, 

επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εθνικής Πλήρους Διασφάλισης 
Ποιότητας που του έχει χορηγηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 

γραπτή Δήλωση στην οποία αυτός δηλώνει ότι έχει την υποχρέωση να 
ενημερώσει την ΕΕΤ σε περίπτωση λήξης της ισχύος του παραπάνω 
Πιστοποιητικού Εθνικής Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας. 
γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με πρότυπα 
που εφαρμόζονται στον υπό εξέταση ΤΤΕ σύμφωνα με την Οδηγία Χαμηλής 
Τάσης (Οδηγία 73/23/ΕΟΚ), 

γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, όπου αυτό 
απαιτείται, με πρότυπα που εφαρμόζονται στον υπό εξέταση ΤΤΕ σύμφωνα με 
την Οδηγία ΕΜΟ (Οδηγία 89/336/ΕΟΚ) και 
Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση και τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
Υποβολή σε άλλη γλώσσα οδηγεί σε σοβαρές καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος και 
πιθανή απόρριψη της αίτησης. 

γ. Ο ΕΛΟΤ αξιολογεί και πιστοποιεί το σύστημα ποιότητας του αιτούντος σύμφωνα με το 
Γενικό Κανονισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης 
Ποιότητας που εφαρμόζει ο ΕΛΟΤ και το εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 29001, 
συμπληρωμένο και διαμορφωμένο κατάλληλα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ελληνικών τεχνικών κανονισμών ή ελληνικών προτύπων που τον αφορούν και 
οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλει ο ΕΛΟΤ. 

δ. Η ΕΕΤ αφού εξετάσει όλα τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί χορηγεί στον αιτούντα 
Εθνική Εγκριση Σύνδεσης η οποία είναι ειδικό πιστοποιητικό που δίνει το δικαίωμα να 
συνδέεται ο υπόψη ΤΤΕ στο ελληνικό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 

Εν τούτοις, για ορισμένες κατηγορίες ΤΤΕ, όπως τηλεφωνικοί νομισματοδέκτες ή 
συνδρομητικά κέντρα, ο συνδρομητής που κάνει χρήση του ΤΤΕ αυτού θα πρέπει, πριν 
από τη σύνδεση, να έρθει σε συνεννόηση με τον φορέα εκμετάλλευσης του σχετικού 
δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 
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Σχήμα 11 

Διάγραμμα της διαδικασίας της Εθνικής Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας 
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ε. Μετά τη λήψη και της Εθνικής Εγκρισης Σύνδεσης ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, έχει το δικαίωμα να επιθέτει την εθνική σήμανση 
της παραγράφου 2.3 σε κάθε μονάδα του υπόψη τύπου ΤΤΕ μετά την επίθεση της 
οποίας μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τον ΤΤΕ στην ελληνική αγορά. Η σήμανση αυτή 
συνεπάγεται συμμόρφωση του ΤΤΕ και προς τις Οδηγίες Χαμηλής Τάσης (Οδηγία 
73/23/ΕΟΚ) και ΕΜΟ (Οδηγία 89/336/ΕΟΚ). 

ζ. Ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο 
σχεδιασμός, η κατασκευή, ο έλεγχος και η δοκιμή των τελικών προϊόντων να 
διασφαλίζουν συνεχώς τη συμφωνία του κατασκευαζόμενου ΤΤΕ προς τις απαιτήσεις 
των ελληνικών τεχνικών κανονισμών ή ελληνικών προτύπων που τον αφορούν, 
η. Σε περίπτωση λήξης ή ανάκλησης του Πιστοποιητικού Εθνικής Πλήρους Διασφάλισης 
Ποιότητας η ΕΕΤ ανακαλεί την Εθνική Εγκριση Σύνδεσης, 
θ. Η Εθνική Εγκριση Σύνδεσης δεν είναι μεταβιβάσιμη. 

2.6 Ατταιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
πιστοποίησης - Παράδοση Πιστοποιητικών και Εγκρίσεων 
Σύνδεσης 

Η ΕΕΤ πρέπει να πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του, για τον απαιτούμενο χρόνο περάτωσης των διαδικασιών πιστοποίησης 
από την ημέρα υποβολής της αίτησης, με προσέγγιση ενός μήνα. 

Αν, για σοβαρό λόγο, χρειαστεί να παραταθεί ο παραπάνω χρόνος η ΕΕΤ πρέπει να 
πληροφορήσει, εγγράφως και εγκαίρως, τον ενδιαφερόμενο. 

Τα Πιστοποιητικά και οι Εγκρίσεις Σύνδεσης στέλνονται ταχυδρομικώς στον αιτούντα ή 
παραλαμβάνονται από αυτόν ύστερα από σχετική ειδοποίηση. 

2.7 Απόρριψη αίτησης για εθνική πιστοποίηση του ΤΤΕ 

Αίτηση για πιστοποίηση ΤΤΕ για τον οποίο δεν έχουν ακόμα εκδοθεί κοινοί τεχνικοί 
κανονισμοί (ΟΤΚ) ή εναρμονισμένα πρότυπα μπορεί να απορριφθεί από την ΕΕΤ στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. αν ο αϊτών κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, δεν τηρεί τους 
όρους για την υποβολή αίτησης, 

β. αν ο ΤΤΕ δεν προορίζεται για σύνδεση σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που λειτουργεί 
νομίμως και με σαφώς καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ως δημόσιο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, 

γ. αν ο ΤΤΕ προορίζεται για χρησιμοποίηση σε υπηρεσία η οποία δεν έχει νομίμως 
εισαχθεί και της οποίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είναι προφανώς συμβατά με τα 
αντίστοιχα νομίμως λειτουργούντος δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, 

2.8 Πληροφορίες που παρέχει η ΕΕΤ 

α. Τουλάχιστο μια φορά το χρόνο η ΕΕΤ εκδίδει πλήρη Κατάλογο Πιστοποιημένων 
ΤΤΕ, κατά ΕΕ και εθνικά, ο οποίος στέλνεται στους φορείς εκμετάλλευσης των 
δημόσιων δικτύων και πωλείται σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. 

Στη διάρκεια του έτους μπορούν να εκδίδονται και συμπληρώματα του Καταλόγου 
αυτού. 

β. Τα τεχνικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα και 
υποβάλλονται στην ΕΕΤ θεωρούνται εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

Η ΕΕΤ απαντά σε ερωτήματα που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και αφορούν 
μη εμπιστευτικές πληροφορίες, αλλά μπορεί να απαιτήσει την καταβολή αποζημίωσης 
αναλόγως της απαιτούμενης εργασίας για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά. 

2.9 Ενστάσεις - Προσφυγές 

α. Ενστάσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα που αναφύεται στις διαδικασίες του παρόντος 
Κανονισμού ή προσφυγές κατά των αποφάσεων της ΕΕΤ, μπορούν να υποβληθούν 
από τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, 
πρωτοβαθμίως στον Πρόεδρο της ΕΕΤ, το αργότερο εντός ενός μηνός από τη 
δημιουργία του προβλήματος ή τη σχετική απόφαση. 
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β. Αν ο Πρόεδρος της ΕΕΤ απορρίψει την ένσταση ή προσφυγή, ο ενδιαφερόμενος 
κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, μπορεί να την υποβάλει 

δευτεροβαθμίως στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

2.10 Καταβολή τελών και προστίμων 

α. Για τις εργασίες που εκτελεί η ΕΕΤ εισπράπει τέλη σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 
Τελών: 

Πίνακας Τελών για τις διαδικασίες πιστοποίησης ΤΤΕ 


ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(Δομοενότητα) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΚΑΤΑ ΕΕ 

Δρχ. 

ΕΘί 

ΔΙΑΔΙ 

δ* 

Μ I 
> 

Χωριστές 

διαδικασίες 

Δρχ. 

Ενοποιημέν 

Π 

διαδικασία 

Δρχ. 

Εξέταση Τύπου 

120.000 

70.000 

90.0&0 

Συμμόρφωση προς τον Τύπο 

70.000 

50.000 

Διασφάλιση Ποιότητας Παρα¬ 
γωγής 

70.000 

50.000 


Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας 

70.000 

40.000 



β. Η αίτηση για προφυγή συνοδεύεται από παράβολο 50.000 δρχ. Σε περίπτωση δικαίωσης 
του αιτούντος το ποσό αυτό επιστρέφεται σ’ αυτόν, 
γ. Τα διάφορα έντυπα που εκδίδονται και διατίθενται από την ΕΕΤ θα πωλούνται στον 
ενδιαφερόμενο σε τιμή που αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος τους. 

Τα παράβολα πληρωμής και τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, πρόστιμα θα κατατίθενται 
στον Ειδικό Λογαριασμό ανταποδοτικών τελών της ΕΕΤ που τηρείται στο Κεντρικό 
Κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας με αριθμό 83439335. 

2.11 “Ψευδοτερματικός” εξοπλισμός 

Εξοπλισμός που έχει μεν τη δυνατότητα να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, 
αλλά δεν προορίζεται γι' αυτό, πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση του κατασκευαστή ή 
προμηθευτή του εξοπλισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 του παρόντος 
Κανονισμού ή σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ και 
από εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν, όμως, ο πιοπάνω εξοπλισμός κάνει χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων τότε θεωρείται 
οπωσδήποτε ότι προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, θεωρείται δηλαδή 
ότι είναι ΤΤΕ και υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

Αν η διάθεση του υπόψη εξοπλισμού για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ γίνει μέσω της 
Ελλάδας αντίγραφα των παραπάνω στοιχείων πρέπει να διαβιβάζονται στην ΕΕΤ. 

Επιπλέον, ο εν λόγω εξοπλισμός πρέπει να φέρει την ακόλουθη σήμανση (Σχήμα 12): 


ί€ Θ 


Σχήμα 12 

Σήμανση του “ ψευδοτερματικού ” εξοπλισμού 
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Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του “ψευδοτερματικού" εξοπλισμού που κυκλοφορεί στην 
Ελλάδα πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει εφ’ άπαξ, εφόσον του ζητηθεί από την ΕΕΤ, την 
προβλεπόμενη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού επί τη βάση των σχετικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών του, των λειτουργιών του και των ενδείξεων του τμήματος αγοράς για το οποίο 
προορίζεται., 

2.12 Επιτήρηση της αγοράς - Κυρώσεις 

α. Για να εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος Κανονισμού και διατίθενται στην αγορά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και 
τους όρους του παρόντος Κανονισμού πραγματοποιείται συνεχής επιτήρηση της 
αγοράς με σχετικούς ελέγχους από την ΕΕΤ. 

β. Για τη διεξαγωγή των ελέγχων τα- εντεταλμένα όργανα της ΕΕΤ συνεπικουρούνται 
από όργανα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, από τις αστυνομικές 
α ΡΧ έ ς. αττ ° τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δίωξης Λαθρεμπορίου του Υπουργείου 
Οικονομικών και από την Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με τις οποίες η 
ΕΕΤ συνεργάζεται. 

γ. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου μπορούν να έχουν πρόσβαση, κατά το ωράριο εργασίας 
σε χώρους κατασκευής, αποθήκευσης, συντήρησης, εγκατάστασης και μεταφοράς 
συσκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού^ Τα 
αρμόδια όργανα ελέγχου μπορούν να επιθεωρούν, να θέτουν σε λειτουργία και να 
ελέγχουν συσκευές στον τόπο διενέργειας του ελέγχου. 

Μπορούν, επίσης, να αφαιρέσουν προσωρινά 3-5 συσκευές προκειμένου αυτές να 
προσκομιστούν για έλεγχο σε καθορισμένο εργαστήριο δοκιμών που επιλέγεται από 
την ΕΕΤ, για να διαπιστωθεί αν το προϊόν είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 60 
ημέρες από τη λήψη των δειγμάτων. Μέσα στην ίδια προθεσμία τα δείγματα που 
παρελήφθησαν και ήταν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 
επιστρέφονται στον κάτοχό τους. 

Αν τα δείγματα δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ο 
ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καλύψει τις δαπάνες για την εκτέλεση των εξετάσεων 
και ολόκληρη η παρτίδα από την οποία έχουν ληφθεϊ τα δείγματα κατάσχεται., 
δ. Τα εντεταλμένα όργανα για πραγματοποίηση των ελέγχων καθώς και οι εμπλεκόμενες 
Υπηρεσίες και Εργαστήρια, δεν φέρουν καμιά ευθύνη για την κατάσταση των 
δειγμάτων ΤΤΕ που απετέλεσαν δοκίμια για τις προαναφερόμενες δοκιμές 
ε. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή να δεχτεί τον έλεγχο, ή σε περιπτώσεις 
παράβασης των όρων του παρόντος Κανονισμού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία διοικητικές, ποινικές και χρηματικές κυρώσεις. 

?■ Η επιτήρηση της αγοράς καλύπτει κάθε είδους τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, 
που κυκλοφορεί νόμιμα ή όχι, αλλά και κάθε είδους “ψευδοτερματικό" εξοπλισμό. 

2.12.1 Ελεγχος και διαδικασίες για ΤΤΕ που κυκλοφορεί νόμιμα 
Κάθε είδος ΤΤΕ που κυκλοφορεί νόμιμα στην ελληνική αγορά θα φέρει είτε τη σήμανση 
κατά ΕΕ είτε την εθνική σήμανση (παράγρ 2.3) ή, προκειμένου για εξοπλισμό που ενώ έχει 
τη δυνατότητα να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεν προορίζεται γι' 
αυτό, θα φέρει τη σήμανση του “ψευδοτερματικού" εξοπλισμού (παρ. 2.11). 
α. Σήμανση κατά ΕΕ 

Οταν διαπιστωθεί οτι ένας ΤΤΕ που φέρει νόμιμα τη σήμανση κατά ΕΕ της παραγράφου 
2.3, και χρησιμοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον προορισμό του δεν ανταποκρίνεται στις 
σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις τότε η ΕΕΤ έχει το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε να αποσυρθεί από την αγορά ο εξοπλισμός αυτός ή να απαγορευτεί ή περιοριστεί η 
διάθεσή του στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΤ πρέπει να πληροφορήσει αμέσως την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση - την οποία ανακοινώνει και στους άλλους 
διακοινωμένους οργανισμούς - προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα, ιδίως όταν η μη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων οφείλεται: 

ϊ) σε λανθασμένη εφαρμογή των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων ή κοινών 
τεχνικών κανονισμών, 

ϋ) σε ελλείψεις των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων ή των κοινών τεχνικών 
κανονισμών. 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, από την ΕΕΤ, αντικανονική επίθεση της σήμανσης 
κατά ΕΕ ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, αφού ειδοποιηθεί 
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εγγράφως, υποχρεώνεται να μεριμνήσει για τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου προϊόντος 
προς τις σχετικές προδιαγραφές της σήμανσης κατά ΕΕ που το αφορούν. 

Αν, παρά την ειδοποίηση το προϊόν εξακολουθεί να μην είναι σύμφωνο με τις σχετικές 
προδιαγραφές της σήμανσης τότε λαμβάνονται, από την ΕΕΤ, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, 
ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή 
να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από την αγορά με επιβολή και των νόμιμων κυρώσεων που 
προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο ΠΔ 424. 
β. Εθνική Σήμανση 

Οταν διαπιστωθεί οτι ένας ΤΤΕ που φέρει νόμιμα την εθνική σήμανση της παραγράφου 2.3, 
και χρησιμοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον προορισμό του, δεν ανταποκρίνεται στις 
σχετικές τεχνικές απαιτήσεις τότε η ΕΕΤ προβαίνει στις προβλεπόμενες από τον παρόντα 
Κανονισμό διαδικασίες. 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, από την ΕΕΤ, αντικανονική επίθεση της εθνικής 
σήμανσης ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, αφού ειδοποιηθεί 
εγγράφως, υποχρεώνεται να μεριμνήσει για τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου προϊόντος 
προς τις σχετικές προδιαγραφές της εθνικής σήμανσης που το αφορούν. 

Αν, παρά την ειδοποίηση το προϊόν εξακολουθεί να μην είναι σύμφωνο με τις σχετικές 
προδιαγραφές της σήμανσης τότε λαμβάνονται, από την ΕΕΤ, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, 
ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή 
να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από την αγορά με επιβολή, κατ’ αντιστοιχία, και των 
νόμιμων κυρώσεων της παραγράφου 2.12,1α του παρόντος Κανονισμού. 

2.12.2 Ελεγχος και διαδικασίες για ΤΤΕ που κυκλοφορεί μη νόμιμα 
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού ή “ ψευδοτερματικού" 
εξοπλισμού και σύνδεση (σε περίπτωση ΤΤΕ) στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, αν 
αυτός δεν φέρει την ενδεδειγμένη από τις τρεις προαναφερόμενες (παρ. 2.12.1) σημάνσεις, 
α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από την ΕΕΤ ή από τους φορείς εκμετάλλευσης 
δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ότι διακινούνται εμπορικά, ή έχουν συνδεθεί 
στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ΤΤΕ που δεν φέρουν τις παραπάνω νόμιμες 
σημάνσεις τότε η ΕΕΤ κινεί τις διαδικασίες δίωξης των υπευθύνων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις που 
προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο ΠΔ 424. 

Αν ο εν λόγω ΤΤΕ είναι ήδη συνδεδεμένος σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ο 
φορέας εκμετάλλευσης του υπόψη δικτύου μπορεί να εφαρμόσει τις διατάξεις του 
Κανονισμού του για την αποσύνδεση του ΤΤΕ ειδοποιώντας προηγουμένως 
εγγράφως το συνδρομητή. 

β. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας εξοπλισμός που είναι ήδη συνδεδεμένος 
σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο φέρει τη σήμανση του “ψευδοτερματικού” 
εξοπλισμού (παράγραφος 2.11), ο φορέας εκμετάλλευσης του υπόψη δικτύου 
ειδοποιεί εγγράφως το συνδρομητή για αποσύνδεση του εν λόγω εξοπλισμού, 
ανακοινώνοντας την επιστολή και στην ΕΕΤ, και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις 
του Κανονισμού του. Η ΕΕΤ κινεί τις διαδικασίες δίωξης των υπευθύνων σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις που 
προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο ΠΔ 424. 

2.13 Διάρκεια Ισχύος των Εγκρίσεων Σύνδεσης 

Η διάρκεια ισχύος μιας Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ είναι απεριόριστη με την προϋπόθεση 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικοί κοινοί τεχνικοί κανονισμοί. 

Η διάρκεια ισχύος μιας Εθνικής Εγκρισης Σύνδεσης είναι 10 έτη από την ημέρα της έκδοσής 
της. Σε ειδικές περιπτώσεις (όπως π.χ. σε περίπτωση απόσυρσης εθνικών τεχνικών 
κανονισμών) ενδέχεται να χορηγούνται Εθνικές Εγκρίσεις Σύνδεσης με μικρότερη διάρκεια 
ισχύος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παλσιότερες εγκρίσεις, που έχουν χορηγηθεί από τον ΟΤΕ ή από το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους Οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις 
εγκρίσεις αυτές θα εξετάζεται από την ΕΕΤ. 

2.14 Μεταβίβαση της Εγκρισης Σύνδεσης 

2.14.1 Προκειμένου μια Εγκριση Σύνδεσης να μεταβιβαστεί ο κάτοχός της πρέπει να το 
γνωστοποιήσει στην ΕΕΤ επιστρέφοντας το πρωτόγραφο έγγραφο της Εγκρισης 
Σύνδεσης. 
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2.14.2 Ταυτόχρονα, ο ενδιαφερόμενος μέλλων κάτοχος πρέπει να ζητήσει από την ΕΕΤ 
την επ’ ονόματί του χορήγηση Εγκρισης Σύνδεσης για τον εν λόγω ΤΤΕ, 
δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει όλες τις παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της 
Εγκρισης Σύνδεσης που πρόκειται να αποκτήσει και επισυνάπτοντας: 

σ. παράβολο πληρωμής, 

β. γραπτή Δήλωση του κατασκευαστή ότι ο αϊτών ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, 

γ. πιστοποιητικό εγγραφής του σε εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή 
γεωργικό επιμελητήριο, ή σε άλλο ισοδύναμο οργανισμό χώρας της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

2.14.3 Η ΕΕΤ, αν δέχεται τη δηλωθείσα μεταβίβαση, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο, χωρίς 
να ζητήσει νέες δοκιμές συμμόρφωσης, Εγκρισης Σύνδεσης που διατηρεί τόσο την 
εμπορική ονομασία του ΤΤΕ όσο και τον Αριθμό Εγκρισης, μέσα σε 30 ημέρες από 
την ημερομηνία γνωστοποίησης. Αν η ΕΕΤ δεν δέχεται τη μεταβίβαση γνωστοποιεί 
και στους δύο αιτούντες, μέσα στις ίδιες προθεσμίες, τους λόγους της απόφασής 
της επιστρέφοντας στον κάτοχο το πρωτότυπο έγγραφο της Εγκρισης Σύνδεσης. 

2.15 Μεταβολή της εμπορικής ονομασίας 

2.15.1 Αν, οποτεδήποτε κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης ή μετά τη χορήγηση της 
Εγκρισης Σύνδεσης, επέλθει μεταβολή της εμπορικής επωνυμίας του αιτούντος ή 
του κατασκευαστή, ο τελευταίος πρέπει να το γνωστοποιήσει - όπως προβλέπεται 
στο επόμενο εδάφιο - στην ΕΕΤ η οποία λαμβάνει υπόψη της τη μεταβολή 
επιβεβαιώνοντας το γεγονός στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 20 ημέρες από την 
ημερομηνία της γνωστοποίησης. 

2.15.2 Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωστοποιήσει τα στοιχεία που αφορούν τη μεταβολή 
και να επισυνάψει, σε επικυρωμένο αντίγραφο, πιστοποιητικό της νέας εγγραφής 
του σε εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή γεωργικό επιμελητήριο, ή σε άλλο 
ισοδύναμο οργανισμό χώρας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 
(ΚΑΤΑ ΕΕ και ΕΘΝΙΚΗ) 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΤΕ) 
(Παράγραφοι 2.4.1, 2.5.1) 

ΙΑ. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

1Β. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 


ΕΕΤ 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 



ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (ΤΤΕ) 

□ ΚΑΤΑ ΕΕ □ ΕΘΝΙΚΗ 

{Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα ή δακτυλογραφήστε) 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 

(Αυτό το τμήμα συμπληρώνεται πάντοτε ακόμα και αν ο απών δεν είναι ο κατασκευαστής) 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 


Ονομα ή Επωνυμία: 
Διεύθυνση: 

Ταχυδρ. Θυρίδα: 
Χώρα: 


Αρ. Τηλεφ.: Αρ. Τηλεομ.: 

Αρμόδιος: Αρ. Τηλεφ.: 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

_ (Αυτό το τμήμα συμπληρώνεται Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται αττό ταν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) 

Ονομα ή Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Ταχυδρ. Θυρίδα: 


Χώρα: 


Αρ. Τηλεφ.: Αρ. Τηλεομ.: 

Αρμόδιος: Αρ. Τηλεφ.: 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΤΕ 

(Προδιαγράφτε τσ χαρακτηριστικά του Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού) 


Κατασκευαστής: 
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Εμπορική Ονομασία/Σήμα Κατατεθέν: 

Μοντέλο: 

Παρτίδα και/ή Αριθ. Σειράς: 

Αριθ. Εκδοσης Λογισμικού: 

(Αν υπάρχει) _ 

Σύντομη περιγραφή του προϊόντος και της προβλεπόμενης χρήσης του {Βλέπε τμήμα 10): 


3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


(Αναγράψτε τους τεχνικούς κανονισμούς και/ή τα Πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί εν όλοι ή εν μέρει στον ΤΤΕ) 



4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

4.1 Ο ΤΤΕ διαθέτει τις ακόλουθες ευκολίες 

(Προδισγράψτε όλες τις τυπικές προαιρετικές ευκολίες που διαθέτει ο ΤΤΕ) 



4.2 Ο ΤΤΕ μττορεί να επεκταθεί με τις ακόλουθες ευκολίες 

(Προδισγράψτε όλες τις προαιρετικές ευκολίες με τις οποίες μπορεί να επεκταθε! ο ΤΤΕ) 


5. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

(Αναγράψτε τον (τους) Οργανισμό (-ούς) που έχει (-ουν) εκτελέσει δοκιμές και εκδώσει Εκθεση (-σεις) Δοκιμής) 


Οργανισμός Α: 
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Ημερομηνία Εκδοσης: 


Αριθμός (-οί) Εκδοσης: 


Η Εκθεση Δοκιμής αφορά: 0] Νέα Εξέταση Τύπου [^] Συμπληρωματική Εξέταση Τύπου 


Οργανισμός Β: 


Ημερομηνία Εκδοσης: 


Αριθμός (-οί) Εκδοσης: 


Η Εκθεση Δοκιμής αφορά: Νέα Εξέταση Τύπου ^ Συμπληρωματική Εξέταση Τύπου 


6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΤΕ 

(Συμπληρώστε αυτό το τμήμα μόνο όταν πρόκειται για τροποποιήσεις σε ΤΤΕ για τον οποίο έχει ήδη εκδοθεί Πιστοποιητικό 
Εξέτασης Τύπου) 


Οργανισμός που εξέδωσε το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου: 


Ημερομηνία Εκδοσης: 


Αριθμός Εκδοσης: 


Περιγραφή των τροποποιήσεων: 

(Αναγράψτε, εδώ ή σε χωριστό Παράρτημα, όλες τις τροποποιήσεις σε εξαρτήματα, διαγράμματα, έγγραφα κτλ.) 


7. ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ Ο ΤΤΕ 


Ο ΤΤΕ προορίζεται να συνδεθεί με: 

Δίκτυα μεταγωγής Σταθερές συνδέσεις: 


Ο 

Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής 
(Ρ5ΤΝ) 

Ο 

Φωνητική Ζώνη 

ο 

/■"■V 

Δημόσιο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 
(Θ3Μ) 

ο 

64 Κόίξ/5 

ο 

Δημόσιο Τηλετυπικό Δίκτυο Μεταγωγής 

ο 

2,048 Κόίίέε 

ο 

Δημόσιο Ψηφιακό Δίκτυο Πακετομεταγωγής 
(ΕΛΛΑΣΠΑΚ) 

ο 

Τοπική αναλογική γραμμή 

ο 

Ι3ΡΝ - Πρόσβαση Βασικού Ρυθμού 

ο 

Τηλεγραφία 

ο 

Ι30Ν · Πρόσβαση Πρωτεύοντος Ρυθμού 

ο 


ο 

Δημόσιο Δίκτυο Τηλεειδοποίησης 

ο 
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8. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 


Μαζί με την Αίτηση υποβάλλονται και τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία: 

α. γενική περιγραφή του τύπου επαρκής για τον προσδιορισμό του ΤΤΕ, 
β. φωτογραφίες όλων των όψεων του ΤΤΕ, 

γ. μελετητικά και κατασκευαστικά σχέδια και κατάλογοι εξαρτημάτων, κατασκευαστικών 
υποσυστημάτων, κυκλωμάτων κτλ., 

δ. περιγραφές και επεξηγήσεις απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και 
καταλόγων και τη λειτουργία του ΤΤΕ, 

ε. περιγραφή των λύσεων που υιοθετήθηκαν για την υλοποίηση των ουσιωδών απαιτήσεων 
σε περίπτωση μη εφαρμογής εναρμονισμένων προτύπων, 
ζ. εκθέσεις δοκιμής, 

η. αποτελέσματα εξετάσεων που,ενδεχομένως, έχουν προηγηθεί, 
θ. οδηγίες χρήσης ή, αν δεν υπάρχουν, σχέδιο οδηγιών χρήσης, 
ι. στην περίπτωση που ο αϊτών δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, γραπτή δήλωση του 
κατασκευαστή (που αναγράφεται στο τμήμα 1.1 της Αίτησης) ότι ο απών ενεργεί ως 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. 


9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


Ο απών δηλώνει υπευθύνως ότι: 

α. δεν έχει υποβάλει, ούτε πρόκειται να υποβάλει, παρόμοια αίτηση σε άλλον διακοινωμένο 
οργανισμό εκτός της ΕΕΤ, 

β. αποδέχεται την καταβολή των αναγκαίων τελών με το συνυποβαλλόμενο παράβολο 
πληρωμής, 

γ. είναι ενήμερος για τον Κανονισμό Πιστοποίησης του ΤΤΕ (ιδιαίτερα για το γεγονός ότι 
μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου πρέπει να ακολουθήσει η 
διαδικασία της συμμόρφωσης προς τον τύπο ή η διαδικασία της διασφάλισης 
ποιότητας παραγωγής προτού επιτραπεί η διάθεση του υπόψη ΤΤΕ στην αγορά), 

δ. έχει συμπληρώσει την παρούσα αίτηση με ειλικρίνεια. 


Τόπος: 


Ημερομηνία: 


Υπογραφή: 


Σφραγίδα του αιτούντος: 
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10 . 


ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
ίΤεγνικοί Κανονισμοί καί/ή Πρότυπα που τους αφορούν) 

, 0 κατάλογος που ακολουθεί δίνεϊτυπικά ονόματα τηλεπικοινωνιακών τερματικών εξοπλισμών και υποκειτα, σε 
συνεχή ενϊμέρωση. Ακολουθούν μέσα σε παρένθεση ο. σχετικοί τεχνικοί κανον,σμοι κσι/η τα σχετικά πρότυπα) 


ΤΤΕ τηλεφωνίας και συστημάτων 
συναγερμού 


- εξοπλισμός αυτόματης απάντησης (ΝΕΤ 4) 

- εξοπλισμός αυτόματης επιλογής (ΝΕΤ 4) 

- εξοπλισμός αυτόματης επιλογής και απάντησης (ΝΕ1 4) 

- εξοπλισμός συναγερμού (ΝΕΤ 4) 

- ασυρματικό τηλέφωνο ΟΤ-1, ΟΤ-1+ (ΕΤ5 300 235 + 
ΕΛΟΤ 1326) 

- ασυρματικό τηλέφωνο ΟΤ-2 (ΕΤ5 300 131) 

- δημόσιος σταθμός βάσης ΟΤ-2 (ΕΤ5 300 131, ΕΛΟΤ 
1326) 

- ιδιωτικός σταθμός βάσης ΟΤ-2 ΟΤ-2 (ΕΤ5 300 131, 
ΕΛΟΤ 1326) 


- πρόσβαση ϋΕΟΤ (ΟΤΚ 6) 

- τηλεφωνία ϋΕΟΤ (ΟΤΚ 10) 

- κινητό τηλέφωνο 65Μ (ΟΤΚ 5, ΟΤΚ 9) 

- εξοπλισμός εκτροπής κλήσης (ΝΕΤ 4) 

- πρόσθετο κουδούνι (ΝΕΤ 4) 

- ενοποιημένη συσκευή τηλεφωνίας,τηλεομοιοτυπίας και 

απάντησης (ΝΕΤ 4 + ΕΛΟΤ 1326) 

- κεφαλόφωνο (ΝΕΤ 4) 

- 15ϋΝ ΒΑ (Μέτρο γεφϋρωσης) (ΟΤΚ3) 

- Ι5ϋΝ ΡΚΑ (Μέτρο γεφϋρωσης) (ΟΤΚ4) 

- αυτόματο συνδρομητικό κέντρο Ι80Ν 

- τηλεφωνία Ι5ΡΝ (ΤΒΚ 8) 

- δέκτης (μέτρησης) χρέωσης (ΝΕΤ 4) 

- διάταξη φραγής αριθμού τηλεφώνου (ΝΕΤ 4) 


- τηλέφωνο (ΕΛΟΤ 1326) 

- εξοπλισμός τηλεμετρίας (ΝΕΤ 4) 

- νομισματοδέκτης (ΕΛΟΤ 1326 + ειδικοί όροι) 

- καρτοτηλέφωνο (ΕΛΟΤ 1326 + ειδικοί όροι) 

- καρτοτηλέφωνο πιστωτικής κάρτας (ΕΛΟΤ 1326+ 


ειδικοί όροι) 

- αυτόματο συνδρομητικό κέντρο (ΝΕΤ 4, ΟΑ5-2όιΐ) 

- μικρό συνδρομητικό κέντρο (ΝΕΤ 4) 


- Λοιπά ... 


Δέκτες τηλεειδοποίησης 

- δέκτης τηλεειδοποίησης Ρ005Α6 (Εθνικές απαιτήσεις) 

- δέκτης τηλεειδοποίησης ΕΚΜΕ5 (ΟΤΚ 7) 


ΤΤΕ τηλεομοιοτυπίας 

- συσκευή τηλεομοιοτυπίας (ΝΕΤ 4ι 

- συσκευή φωτοτηλεομοιοτυπίσς/φωτοτηλεγραφίας (ΝΕΤ 

4) 

ΤΤΕ τηλετυπίας 

(Σχετικές Συστάσεις ΟΟΙΤΤ των σειρών 5 & ϋ) 

- διεπαφή τηλετυπίας 

- εξοπλισμός διανομής καναλιών τηλετυπίας 

- εξοπλισμός μηνυματομεταγωγής τηλετυπίας 

- λογισμικό τηλετυπίας 

- κυτίο διεπαφής τηλετυπίας 

- εξοπλισμός τηλετυπίας 

ΤΤΕ Χ.21 και Χ.25 

- τερματικός εξοπλισμός δεδομένων Χ.21 (ΤΒΚ 1) 

- τερματικός εξοπλισμός δεδομένων Χ.25 (ΟΤΚ 2) 


Διαποδιαμορφωτές 

- διαποδιαμορφωτής ζώνης βάσης (ΝΕΤ 4) 

- διαποδιαμορφωτής ζώνης αράδας (ΝΕΤ 4) 

- ευκολία δισποδιαμορφωτή φωνητικής ζώνης και 

τηλεομοιοτυπίας (ΝΕΤ 4, ΕΤ5 300 114) 

- διαποδιαμορφωτής φωνητικής ζώνης (ΝΕΤ 4, ΕΤ5 300 

114) 

Εξοπλισμός για ψηφιακές μισθωμένες 
γραμμές 

(ΟΤΚ 12, ΟΤΚ 14, ΤΒΚ 13, ΤΒΚ 15, ΤΒΚ 17) 

Εξοπλισμός για τα δίκτυα ΗβΙΐ3δρ3θΚ και 

ΗβΙ 13500ΓΠ 

(Χ,21, Χ.25, Χ.28, Χ.32, Χ.50, 6.703. 0.704, V II, ν.24, 
V 36 κτλ.) 


..πγ κητό ΕΕ δηλαδή προς τον εν λόγω ΟΤΚ. 


εφάρμοζε.ι«ι ·| - ■ ■ - 

της συμμόρφωσης κατά ΕΕ, δηλαδή προς τον εν λογω ϋΤΚ. 

ίΚ-ϊΕ ΚΕΕΐίϊ «Τ» - 

Ελλάδα τα σχετικά δίκτυα όπου συνδέεται ο υπόψη ΤΤΕ. 

Βαθμιαία ο, εθνικοί τεχνικοί κανονισμοί κα, το εθν,κά πρότυπα θα αναθεωρηθούν με στόχο να περιοριστούν μόνο στις ουσ,ωδε.ς απαιτήσεις 
της Οδηγίας 91 / 263 /ΕΟΚ. 

Οπου δεν αναφέρετα, σχετικός κανονισμός ή πρότυπο η σχετική πληροφόρηση θα δίνεται από την ΕΕΤ. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΟΤΡ) 

(Ο κατάλογος που ακολουθεί υπόκειται σε συνεχή ενημέρωση) 


ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜ 0 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

ΣΤΑΤΟ 

ΟΤΚ 

ΝΕΤ 


ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΟΤΠ 1 

ΝΕΤ 1 

Χ.21 Πρόσβαση δικτύου 

Υπό ανάπτυξη 

ΟΤΚ 2 

ΝΕΤ 2 

Χ.25 Πρόσβαση δικτύου 

Περατώθηκε 

ΟΤΠ3 

ΝΕΤ 3 

Ι5ϋΝ Βασική πρόσβαση (Μέτρο νεφύρωσηώ 

Περατώθηκε 

ετκ 4 

ΝΕΤ 5 

Ι3ΩΝ Πρόσβαση πρωτεύοντος ρυθμού 
(Μέτρο γεφύρωσης) 

ηερατώθηκε 

ΟΤΚ5 

ΝΕΤ 10 

<33Μ (Φάση 1) Απαιτήσεις πρόσβασης 

Περατώθηκε 

ετκ 6 

- 

ϋΕεΤ Απαιτήσεις πρόσβασης 

Περατώθηκε 

ετΡ7 

- 

ΕΚΜΕ5 Πρόσβαση μόνο λήψης 

Περατώθηκε 

ετκ 8 

ΝΕΤ 33 

Ψηφιακή τηλεφωνία στο 13ϋΝ 

Περατώθηκε 

ετκ 9 


(33Μ (Φάση 1) Απαιτήσεις προσάρτησης 
τηλεφωνίας 

Περατώθηκε 

ετκ ίο 

- 

ΠΕΟΤ Απαιτήσεις τερματικού τηλεφωνίας 

Περατώθηκε 

ετκ ιι 

- 

ϋΕΟΤ Κατατομή δημόσιας πρόσβασης 

Περατώθηκε 

ετκ 12 


Μισθωμένες γραμμές ΟΝΡ: 2048 Κόϊΐε/δ 
Αδόμητες 

Περατώθηκε 

ετκ 13 

” 

Μισθωμένες γραμμές ΟΝΡ: 2048 Κόϋδ /5 
Δομημένες 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 14 


Μισθωμένες γραμμές ΟΝΡ: 64 Κόίίε /5 

Περατώθηκε 

ετκ 15 

” 

Μισθωμένες γραμμές ΟΝΡ: Συνήθεις και 
φωνητικές ειδικής ποιότητας - 2 σύρματες 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 17 

“ 

Μισθωμένες γραμμές ΟΝΡ: Συνήθεις και 
φωνητικές ειδικής ποιότητας - 4 σύρματες 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 19 

- 

03Μ (Φάση 2) Απαιτήσεις πρόσβασης 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 20 

“ 

Θ3Μ (Φάση 2) Απαιτήσεις προσάρτησης 
τηλεφωνίας 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 2 ΐ 

- 

Μη φωνητική πρόσβαση στο αναλογικό Ρ3ΤΝ 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 22 

- 

ϋΕΟΤ Κατατομή γένιας πρόσβασης 

Υπό ανάπτυξη 

εΤΚ 23 

- 

ΤΡΤ3 

Υπό ανάπτυξη 

εΤΚ 24 

- 

Μισθωμένες γραμμές ϋ34υ/ϋ343 

Υπό ανάπτυξη 

εΤΚ 25 

- 

Μισθωμένες γραμμές 014011/3 

Υπό ανάπτυξη 

εΤΚ 26 

- 

Κινητοί επίγειοι σταθμοί χαμηλού ρυθμού 
δεδομένων ζώνης Ι_ 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 27 

- 

Επίγειοι σταθμοί ζώνης Κυ 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 28 

- 

\/5ΑΤ ζώνης Κυ ^ 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 29 

- 

Τ\/ΚΟ ζώνης Κυ 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 3ο 

- 

3ΝΟ ζώνης Κυ 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 3ΐ 

- 

ϋ03 1800 Πρόσβαση ^ 

Υπό ανάπτυξη 

εΤΚ 32 

1 

ϋΟδ 1800 Τηλεφωνία 

Υπό ανάπτυξη 

εΤΚ 33 

- 

Ι3ϋΝ ΒΑ ΡΜΤ 

Υπό ανάπτυξη 

εΤΚ 34 

- 

Ι3ϋΝ ΡΚΑ ΡΜΤ 

Υπό ανάπτυξη 

ΟΤΚ 35 

- 

ΤΕΤΚΑ Πρόσβαση έκτακτης ανάνκης 

Υπό ανάπτυξη 

ετκ 36 

- 

0Ε0Τ/05Μ Κοόίο 

Υπό ανάπτυξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

Ν31ΪΟΠ3Ι ΤβΙβοοιτιηιυηΐοβϊΐοηδ ΟοιηπΊϊδδΐοη 



ΑΡΡυΟΑΤΙΟΝ ΡΟΚ Α ΤΥΡΕ-ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ 

ίοτ ΤβΙβοοιπητιιιηϊοβίίοηδ ΤθτπιϊηβΙ Εςυϊρτηβηί (ΤΤΕ) 

ΟΙ Ευ []] ΝΑΤΙΟΝΑΙ. 

(ΡΙβ35θ ίγρθ 0Γ υ56 ΙεΚθΓε) 


1. ΙΝΡΟΚΜΑΤΙΟΝ ΟΟΝΟΕΚΝΙΝΟ ΤΗΕ ΑΡΡϋΟΑΝΤ 

(ΤΠί5 3 βο«οη δίιουΐύ &β ϋΟΓπρΙβΙβΰ £νβη ιΤ <Μ6 9ρρϋϋ3π115 ποί ^6 ΠΊΒηυΪ3ΐ&ΐΓΒΓ) 

1.1 ΜΑΝυΡΑΟΤυΚΕΡ’5 ΩΑΤΑ 


Ν3ιπθ: 


ΑάάΓβδδ: 


Ρ.Ο.Βοχ ΒάϋΓβδε: 


ΟουηΐΓγ: 


ΤθΙθρΙηοηβ: ΤβΙβίθχ. 


ΟοηΙβοΙ ρΒΓ$οη: ΤβΙθρΙίογίθ. 


1 2 ΑυΤΗΟΡΙΖΕΩ ΚΕΡΡΕδΕΝΤΑΤίνΕ ΟΡ ΤΗΕ ΜΑΝΙΙΡΑΟΤΙΙΡΕΒ 

(Τήίϊ 5 βο(ιοη 5 ΠουΙα ί,β ιοπιυΐΒίΕΰ Λ ΙΜβ ^ρρΐιοβηΐ '·, ΙΜβ ^(ΠοηζθΟ '6 Ρ ΓΒ&ΒΠΐ3ΐιν8 οΤ Ιίιβ ΓΠ3ηυ(30<υί6Γ[ 


Ν3ΓΠΘ: 


ΑύύΓβδδ: 


Ρ.Ο.Βοχ θάύΓβδδ: 


ΟουηΙιγ: 


ΤβΙβρΤιοηβ: ΤεΙβίθχ. 


Οοηΐ3θ1 ρβΓδοη: ΤθΙθρϊιοηβ: 


2. ΡΕδΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ ΤΤΕ 

<5ρβαί/ Οιβ 0ΗΒί30ΐβτΐ5<ί03 οί«ΐβ («ΠΡίηΒΐ βςυΙρπίΒηΙ) 


ΜβηυίβσΙυΓβΓ: 
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ΤΓ3ς)βιτΐ3ΓΚ/Κ69ί5ΐ6Γ6θΙ ΜβγΚ: 

ΜούβΙ: 


ΒθΙοΜ 3ΠΟΙ/ΟΓ 5βΓΙ3ΐ ΠυΓΤΙ&ΘΓ: 




4. ΟΡΤΙΟΝ5 

4.1 ΤΗβ ΤΤΕ Ϊ5 βςυίρρβύ ννίϊΐι ίΐιβ ΐοΙΙοννίης ορϋοηβΙ ίβοϊΐϋϊβδ: 

($ρβοΙίγ >11 ί^ε 3ΐ3πϋ3Γ<3 ορϋοηβ! ίβοίΙΙΗβε ρΓβεβπΙ ίπ Βιβ ΤΤΕ) 



4.2 Τ1ΐ6 ΤΤΕ οβη βθ βχίβηάβά ννϊίΜ ίΗβ ίοΙΙοννίηο ίβοίΐίίιβδ: 

(δρβεΙΓν >11 Βιβ ορΗοηβΙ ίβοίΙΗβε «η&ι «ίιίοΐι Βίε ΤΤΕ μπ Ββ θχ(βηΒβΒ) 



5. ΤΕ5Τ ΚΕΡΟΚΤ8 

(ΙηΒίοβΙβ Βιβ ΒοΒγ (Ιβε) ΙΒθί (ι>νβ ρβιΐοιτηβΒ ΙβεΙε >ηΒ ίεευβΒ 3 Ιβϊί Γβροτί) 


Βοόγ: 


ϋθΐβ οί ίδβυβ: 














ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟ Σ ΔΕΥΤΕ ΡΟ) 


ίεευβ ηυΓΠϋβΓ($): 


ΤΗβ ΙβδΙ ΓβροΓΐ ίδ Γογ |^| ΝβννΤνρΘ-Εχ3ππϊη3ίΐοη 0^1 ΑόοϋΙίοηΒΐ Τνρβ-Εχ3ΓΠίη3ΐϊοη 





ΤΗβ Ιθδί Γβροιΐ ϊ 5 ίΟΓ: Νβνν Τνρβ-Εχ3ΓηίΠ3ΐίοη ^ ΑύοΙίΙίοηθΙ Τνρβ~Εχ3Γηίη3ίίοπ 


6. ΜΟϋΙΡΙΟΑΤΙΟΝδ ΤΟ ΤΗΕ ΤΤΕ 

(Τ11($ εβΕίίοη ίε εοΓηρΙβΙβύ οηΐν ίί ΓηΟϋιΓιεεΙιοηε (Ι3νβ Ρεεη ΓΤΐ3(1ε (ο 3 ΤΤΕ (ογ «Ιιίείι 3 Τνρβ Εχ3ιηιη3<ιοε 0 θ«ιΓΪΕ 3 (β (135 3Ιγε 3£(^ 
Ρββη ΙίίυβΟ) 


ΒοοΙγ ννίτΐοΐτ ίδδυθά ΙΙίθ Τγρβ Εχ3Γηίη3(ίοη ΟθΓΐίίίθ3ίθ: 



Ι55υε ηυπηόθΓ: 


Οθ5θΓίρίίοη οί Ιίιβ Γηο<1ίίί03ΐίοη5: 

(5(3(ε (ιβΓθ. ογ Ιη 3 5ερ3Γ3ΐβ 3ηπβχ 311 (Πβ Γηο<ϋίΐΕ3ΐίοπ5 !ο εαΓηροηβηΙβ, Ρΐ39(3ΠΠ5, ύοευπιβπΐε, β(ε.) 



7. ΝΕΤννΟΚΚ ΤΟ \Λ/ΗΙΟΗ ΤΗΕ ΤΤΕ 15 ΤΟ ΒΕ ΟΟΝΝΕΟΤΕϋ 


ΤΙιβ ΤΤΕ ίδ ίο Ρβ οοπηθοίβά Ιο: 

δννίΐοήβά ΝβΙννοΓίίδ Ρϊχβ(1 οοηηβοΐίοηδ: 


Ο 

Ρυ&Ιίο δίΛ/ίΙοίΗθά ΤβΙβρΤιοπβ ΝβίννοΓΚ (Ρ3ΤΝ) 

Ο 

νοίοβ Ϊ 53 Π 0 

ο 

ΡυβΙίο Μο&ίΙβ ΤεΙβρίιοηγ Νθ1\νοιΊ< (Θ3Μ) 

ο 

64 Κ&ϋ/5 

ο 

ΡυβΙίο 5ν^ϊ1ο(ιβϋ ΤβΙθχ ΝΘίννοΓΚ 

ο 

2.048 Ι<&ίί/3 

π 

ΡθοΚθΙ δννίίοίιβύ Ρυ&Ιία Ρ3ί3 ΝβΙννοΓΚ 

ο 

1.0031 θηδίορυβ Ιϊηβ 


(ΗΕίίΑδΡΑΟ) 

ο 


Ο 

ΙδϋΝ - Βθδίο Ρ?3ίθ ΑθΟβ33 

ΤβΙβ9Γ3ρ^ν 

ο 

ΙδϋΝ -Ρπητοιγ Ρ3ί6 Αοοβδδ 

ο 


ο 

ΡιιβΙίο Ρ 39 ΙΠ 9 ΝβΙννοΓΚ 

ο 
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8. ΟΟΟυΜΕΝΤΑΤΙΟΝ 


ΟοουηΊβηίθίίοπ ίο ί)β δυΡηΊίίίβά ννίίίι ίίιβ ορρίίοθίίοη: 

3. 3 9ΘΠβΓ3ΐ ίγρΘ-ΡβδΟΠρίίΟΠ δϋίίίαΘΠί ίΟ ΪΡθηίίίγ ίίΐβ ΤΤΕ, 

ρίΐθίθ9Γ3ρίΐ5 Οί 311 δίΡβδ Οί ίίΐβ ΤΤΕ, 

ο. ίίβδίςη 3ηΡ ΓΏ3Πϋί0θίυπη9 εΐΓθννίηςε 3ηΡ ΙϊδΙε οί οοΓπροηβπίε, δυΡ-θδδβιηΡΙίβδ, οΜτουίίδ, 
βία, 

ά. Ρβδοπρίίοηδ 3 ηΡ βχρίβηβίίοηδ ηβεβδ53Γγ ίο Γ ιίβ υηΡθΓεί.ιηείηζ αί 3βονε ΡΓ 3 ννίη 93 Βπϋ 
Ιίδίδ 3 ηΡ ίίιβ ορβΓθίίοη οί ίίιε ΤΤΕ, 

θ. 3 ύθδοπρϋοη οίίίιβ δοΐυίίοπδ θΡορίβΡ ίο ιίπθθΙ ίίιβ βδδ&ηΐιοΙ ΓβαυιΓοιηβηΙδ ιί ηο ίΐ3ΓΓηοηίζεεΙ 
δΐ3ηϋ3ΓΡδ ί>3νβ Ρββη 3ρρΙίβΡ, 

ϊ. ίβδί ΓβροΓίδ, 

9- ΓβδϋΙίδ Οί ΘΧ3Γηίη3ΐίθΠδ 03ΓΠθΡ ουί, 

ίι. ίπείαιείιοηδ ίοΓ υεε, ογ, ϊί ποί 3ν3ίί3ΡΙβ, ε)Γ3ίί ΐπδίΓυοίίοηδ ίοΓ υδε, 

ί. ίί ίίιβ 3ρρΙίθ3ηί ίδ ηοί ίίιβ ιτΐ3ηυί30ίυΓβΓ, 3 ννπίίβη Ρβοΐ3Γ3ίίοη οί ίίιβ ηιβηυίβείυΓβΓ ΓβίβΓΓβΡ 

ίο ίη δβοίίοη 1.1, Ιίΐ3ί ίίιβ 3ρρΙί03Πί 30ίε 3$ ιτοηυίβείυΓβΓ’ε βυίίιοπζβΡ ΓθρΓβδεηί3ΐίνε. 


9. 5ΙΟΝΑΤυΚΕ 


ΤΠβ 3ρρΙΪ03Πί ίΐβΓβΡγ Ρβθΐ3Γ63 Ιίΐ3ί: 

3. ηο δΐιηίΐ3Γ 3ρρΙϊθ3ίίοη ίΐ3δ Ρββη πογ ννιΙ! Ρβ δυΡιηίίΙβΡ ίο 3 ηοίίίίβεΙ ΡοΡγ οΙΙίθγ ίίΐ3η ΕΕΤ, 
β. 3008ρίδ ίο Ρ3γ ίίΐΘ ΠΘ06δδ3Γγ ίββ δυΡιτΜεΡ ννϋΡ ίίιίδ 3ρρΙίθ3ίίοη. 

ο. ίιβ ίδ 3ορυ3ίηΙθ(1 ννίίίι ίίιβ ΤΤΕ Οβιΐίίίΐοβίίοη ΚβρυΙβΙίοη (ρ3Γίίουΐ3Γΐγ ίίΐθ ίοοί ίίΐ3ΐ 3ίίθΓ 
οΡί3ίηίη9 ίίιβ ίγρβ βχ3Γηίη3ίίοη εβι1ίίίθ3ΐβ ίιε ιτιυδί ίοΙΙονν ΙΡβ ρΓοεβΡυι-β οί ίίιβ οοηίοιτηΚγ 
Ιο Ιγρε ογ ίίιβ ρΓοοεύυΓβ οί ρΓΟύιιοΙΙοη ριιεΜΙγ 3δδυΓ3ηεε Ρβίοτβ ίιβ ρίθοβδ ίίιβ ΤΤΕ οπ 

ίίΐθ ΓΠ3ΓΚβί), 

ίΙ. ίιβ ίΐ3δ εοιηρΙβίβύ (ίιίε 3ρρΙΐθ3ίίοη ίΟΓΓη ίηιίίιίυΙΙγ. 


Ρί30β: 


03ίβ: 


3ί9Π3ίυΓε: 


Οοιτιρβηγ δΐ3Γηρ: 
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10 . δΤΑΝϋΑΚΩ ΝΟΜΕΝΟΙ_ΑΤυΚΕ ΡΟΚ ΤΕΙ,ΕΟΟΜΜυΝΙΟΑΤΙΟΝδ ΤΕΚΜΙΝΑ 1 _ 

ΕΟΙΙΙΡΜΕΝΤ 

(ΚθΙθναπί ΤβοΗηίοθΙ ΚβρυΙβΰοηδ βποΙ/ογ δ( 3 ηύ 3 Κΐ 8 ) 1> 2) 3)4> 

(ΤΜβ ΙίεΙ 1631 ίοΙΙοννε 9ίνβ5 είβηάβπΐ ηβΓτιβε οί ΤΤΕε 3ηά ίε ευ&ίβοί ίο οοηίίηιιουε ιιρΰΒίιης. Τ6β ΓβΙβνβηί ΙεοΜηίοβΙ 
ΓβρυΙβίϊοηε αούίαι εί3ηά3Γ0ΐε ίοΙΙονν ίη ρ3Γβηί6βεβ3) 


ΤθΙβρΓιοηγ, ΓποβίΙθ ΙβΙερΙιοηγ, 

3ηά 3Ι3ΓΓΠ βςυϊριηβηΐ 

- 3υ(οιτΐ3ίίο βηεννβπηρ βρυίρπιβηί (ΝΕΤ 4) 

- 3υίοιπ3ΐίο 4ί3ΐΙίπ9 βρυίρΓηβηί (ΝΕΤ 4) 

- 3υίοίτΐ3ΐϊο 9Ϊ3ΙΙΪΠ9 3ηά βηεννβΓΪη^ βριιϊρηΊβηί (ΝΕΤ 4) 

- 3ΐ3πη βρυιρΓΠβηί (ΝΕΤ 4) 

- ΟΤ-1, 0Τ-1 + οοΓϋΙβεε (β!βρ6οηβ (ΕΤ5 300 235 + ΕΙΟΤ 

1326) 

- ΟΤ-2 οοιτΙΙβεε ίβΙβρ6οπβ (ΕΤ5 300 131) 

- ΟΤ-2 13350 5ί3ΐίοπ ρυ&Ιίο (ΕΤ5 300 131, ΕΙΟΤ 1326) 

- ΟΤ-2 Ρβεβ είβΐίοπ ρΓίνβίβ (ΕΤ5 300 131, ΕΙΟΤ 1326) 

■ ϋΕΟΤ βεοβεε (ΟΤΚ 6) 

- ΟΕΟΤ ΙεΙβρΗοπγ (ΟΤΚ 10) 

- 05Μ ΓηοβίΙβ ΙβΙβρ6οηβ (ΟΤΚ 5, ΟΤΚ 9) 

- 0311 άίνβΓείοη βςυίρητίθηΐ (ΝΕΤ 4) 

- βχΐΓ3 ΡβΙΙ (ΝΕΤ 4) 

- ίηΐβςοίβίΐ ΙβΙβρ6οηβ, ίβχ βγκΙ βηεννβπηρ 

ΓΠ3θ6ίηβ (ΝΕΤ 4 + ΕΙΟΤ 1326) 

- ΐΊβθύεβΙ (ΝΕΤ 4) 

- Ι50Ν-ΒΑ ΜββειίΓβ (ΟΤΚ3) 

- Ι5ΡΝ-ΡΚΑ Βπιΐ9ΐ π 9 ΜββειίΓβ (0ΤΚ4) 

- Ι5ϋΝ ρπνβίβ 3υ(οιτΐ3ΐιο 6 γ3γίο 6 εχο6βπ9β 

- Ι30Ν ΙβΙβρΜοπγ (ΤΒΚ 8) 

- ΟΙ13Γ9Θ ΓΠ016Γ ΓβΟβίνβΓ (ΝΕΤ 4) 

- ίβΙβρΗοηε πυΓτιΡβΓ ΡΙοοΚίπ 9 εΐβνίοβ (ΝΕΤ 4) 

- ΙβΙβρΙιοηβ (ΕίΟΤ 1326) 

- ΙθΙβΓΠθίΓγ βςυίρπιβπΐ (ΝΕΤ 4) 

- ρ3γ ρ6οπβ (ΕίΟΤ 1326 + ερβοίίιο ΓβςυίΓβιπβπίε) 

- 03ΐχΙ ρ6σηβ (ΕΙΟΤ 1326 + ερβοίίιο ΓβςυίΓβΓηβηίε) 

■ οίβάίΐ ^^^ά ρ6οηβ (ΕίΟΤ 1326 + ερβοίίιο ΓβςυίΓβΓηβηίε) 

- ρτΙν3Ϊβ βυίοΓΤοϋο βχοίΐΒπςβ (ΝΕΤ 4, ΟΑ5-26ίί) 

- Κβγ ίβίβρίιοηβ εγείβιη (ΝΕΤ 4) 

- ΟΐίΐβΓ. 

Ρ&96Γ8 

- ΡΟΟδΑΟ ρ396Γ (Ν3ΐίοη3ΐ ΓθςυίΓΘηηβηΙε) 

- ΕΚΜΕ3 Ρ390Γ (ΟΤΚ 7) 


Ρ 308 ΪΠΓΙΪΙ 6 

- ϋοοιιιηβπΐ ίβοείΓηίΙβ (ΝΕΤ 4) 

- ρίιοίοί3οείΓηίΙβ/ρίιοίοίθΙβ 9ί3ρ6γ (ΝΕΤ 4) 

ΤΕ 1 .ΕΧ 

(ΚβΙβν3πί ΟΟΙΤΤ 5 & ϋ βθΓίβε ΚβοοιτίΓτιβΓκίΒίίοηε) 

• ίβίβχ ίπίβΓίβοβ 

• ίβίβχ οίοηηβί άίείτίΡιιΙίοη βςυΐρπιβπΐ 

- ΙβΙβχ ΓΠΘ35390 ενγίίοΜίηρ βςιιίρηπβηί 

• ΙβΙβχ 5θίί\Υ3Γ6 

- ΙβΙβχ ιηΐβΓίεοθ Ροχ 

- ΙβΙβχ βρυίρΓΠβηί 

Χ .21 3 πά Χ .25 βςυϊρηηβηΐ 

- Χ.21 ΰ3ΐ3 ΙβΓτηίπβΙ βςυίρΓηβηΙ (ΤΒΚ 1) 

- Χ.25 ϋ3ί3 ίβΓτηίηβΙ βςυίριηβηΐ (ΟΤΚ 2) 

ΜοΰβΓη 

- ΡΒεβΡθιχΙ ΓηοΟβΓΠ (ΝΕΤ 4) 

- 9 Γουρ Ρ3πεΙ ΓΤίοιΙβΓΤΐ (ΝΕΤ 4) 

- νοίοβ Ρ3Π4 γγο4θιτι 3π4 (θχ ίβοίΐίίγ (ΝΕΤ 4, ΕΤ3 300 

114) 

- νοίοβ ΡβηΡ ΓΤίοάβΓη (ΝΕΤ 4, ΕΤ5 300 114) 

ΕςυΐριτιεηΙ Γογ ϋΐςϋΒΐ Ιεββεύ Ιϊηβε 

(ΟΤΚ 12, ΟΤΚ 14, ΤΒΚ 13, ΤΒΚ 15, ΤΒΚ 17) 

ΕςυϊρπιεπΙ Γογ ΗεΙΙεβρεοΚ εηΰ ΗβΙΙβδοοτη 

(Χ,21, Χ.25, Χ.28, Χ.32, Χ.50, 0.703, 0.704, V II, ν.24, 
ν.36 βίο.) 


11 Αβ εοοη 33 3 ΟΤΚ, ογ 3 ΓβΙενβηί 63αηοηΙζβ4 313 Π 43 Γ 4 , 513 ΠΒ 6βΙπ9 βρρΙίβΡ Γογ 3 ρβΓίΙουίϊΓ Χ 1 π <1 οί ΤΤΕ ΙΡε Π 3 (Ι 0 Π 3 Ι 355β55ηιβηί 3π4 
Ρ0Γίίίϊθ3ίίοη οί οοηίοΓΓπίί^ οί Ιί·Ξΐ ΤΤΕ 3υίοπΐ3ίΐΡ3ΐΙγ οβΒΒββ «ο 6β βρρΙΙεϋ βηΟ ί 3 ΓερΙβεεςΙ Ργ (6 ε ΕΙ) βββθββγπθπΙ βγχ) ΟΕίΙτίίοβΙιοη οί 
οοηίοπτιίΐν (ο Ι6β( ΟΤΚ. 

21 Α04ί(ί0η3ΐ1γ. (Ρεγε 3 γε 3ρρΙίβ8 311 ( 6 β 66116010 Π 3 (| 0 Ρ 3 ( 3(3η83π1$ (ΕΙΟΤ ΕΝ, ΕίΟΤ ΕΤ5 βίο. ) ίΓ3ηρθΒίΠ9 ΕΟΓΤΕΒροηΡΙη^ ΕΡΓορβθΠ 0 Π 83 (ΕΝ, 

ΕΤ5, εΐο.) 35 \ΛίβΙΙ 35 ευΓορεβη 5(3 π63γ8β ηοί γεί (Γ3προ5θΡ 6γ ήβΙΙεπίε πβϊοπβΙ 5(3ηΕ3Γ9ε, ρίΟΥΐΰβϋ (6ε ΓβΙβνΒηί ηείνΐίΟΓΧε (6β ΤΤΕ Ϊ5 (ο Ρβ 
εοηηβοΙεΡ Ιο 63νβ Ρεβη ιΓηρΙεΓΠ&ηΙεΡ ίη Οτεβεβ. 

3 ’ Ν3(ίοπ3ΐ Τβ 06 ηίε 3 ΐ ΚεςυΙεΙίοηδ ζηά 3(3ηΡ3Γ45 ννίΜΙ, 9Γ34υ3ΐΙγ, Ρε Γβνΐ5ΐοηβ0 ΥνΚΡ Ρβ ριίφοδε οί εοηίίηίπίης 16βπ ίο 16ε ββββηίΙβΙ 
ΓβςυΐΓβΓοβπΐΒ οί (6ε ΠίΓΡΓ.ΙΙνη 91/2Β3/ΕΕΟ 
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Ι_ΙδΤ ΟΡ ΟΟΜΜΟΝ ΤΕΟΗΝΙΟΑί ΚΕΟυίΑΤΙΟΝδ (ΟΤΚβ) ΑϋΟΡΤΕϋ 
ΟΚ ΙΙΝϋΕΚ ϋΕνΕίΟΡΜΕΝΤ 

(Τ(ιθ Ιί$1 {ΗθΙ ίοΙΙον/5 ίδ 5ΐι5]βεί Ιο οοηίίηυουδ υρϋείιπρ) 


οτκ 

ΝυΜΒΕΡ 


ΟΤΚ 1 


ΟΤΚ 2 


ΟΤΚ 3 


ΟΤΚ 4 


ΟΤΚ 5 


ΟΤΚ 6 


ΟΤΚ 7 


ΟΤΚ 8 


ΟΤΚ 9 


ΟΤΚ 10 


οτκ ιι 


ΟΤΚ 12 


ΟΤΚ 13 


ΟΤΚ 14 


ΟΤΚ 15 


ΟΤΚ 17 


ΟΤΚ 19 


ΟΤΚ 20 


ΟΤΚ 21 


ΟΤΚ 22 


ΟΤΚ 23 


ΟΤΚ 24 


ΟΤΚ 25 


ΟΤΚ 26 


ΟΤΚ 27 


ΟΤΚ 28 


ΟΤΚ 29 


ΟΤΚ 30 


ΟΤΚ 31 


ΟΤΚ 32 


ΟΤΚ 33 


ΟΤΚ 34 


ΟΤΚ 35 


ΟΤΚ 36 


ΝΕΤ 

ΕΟυΐνΑΙ,ΕΝΤ 


ΝΕΤ 1 


ΝΕΤ 2 


ΝΕΤ 3 


ΝΕΤ 5 


ΝΕΤ 10 


ΝΕΤ 33 


ΑΡΕΑ ΟΡ ΗΑΡΜΟΝΙΖΑΤΙΟΝ 

ϋΟΟΙίΜΕΝΤ 

δΤΑτυδ 

Χ.21 Νβ1\Λ/οι1< Αοοβδδ 

ΙΙηάβΓ (ΙθνβΙορΓΠβηί 

Χ.25 ΝβΙννΟΓίί 30063$ 

ΟοΓηρΙβίβϋ 

ΙδϋΝ Βεδίο Αοοβδδ (Βπόριηί) ΜββδυΓβ) 

ΟθΓΠρΙθ(β£) 

Ι5ϋΝ ΡΠΓΠ3ΓΥ Κ3ΐθ Α00655 Βποΐ9ΪΠ9 
ΜβΒδΙΙΓβ 

ΟοηπρΙθΙβά 

03Μ (Ρή35β 1) Αοοβδδ ΚβρυϊΓβΓηβηίδ 

ΟθΓπρΙβΙβ<1 

ϋΕΟΤ Α00653 ΚβριιίΓβπιβηίδ 

ΟοηρΙβίΒΟ 

ΕΚΜΕ5 Κβοβίνθ ΟηΙγ Α00655 

ΟοΓτιρΙθίβΡ 

ΩίςΐίίβΙ ΤβΙβρΚιοηγ ονθΓ Ι5ϋΝ 

ΟΟΓΠρΙβίθίΙ 

05Μ (ΡΙ135Θ 1) ΤβΙβρϊιοηγ ΑίίβοΙιιηβηί 

ΚθηυίΓ6ΓΠ6Πΐ5 

ΟοητιρΙεΙβύ 

ΡΕΟΤΤβΙβρΙιοηγ ΤβιτηίηεΙ ΡβρυίΓβππβηίδ 

ΟοΓπρΙβΙθά 

ϋΕΟΤ ΡυβΙίο Αοοβδδ ΡγοΓιΙθ 

ΟοΓπρΙβΙθϋ 

ΟΝΡ 1.63560 ϋηβδ: 2048 Κβίίδ/δ 
ΙΙηδίΓυοίυΓθΟ 

Οοηρίβίβίΐ 

ΟΝΡ Ι.Θ3560 Ι_ίη©3: 2048 Κβίίδ/δ δίΓϋΟίυΓβΟ 

ΙΙπεΙβΓ «ΙβνβΙορΓηβηΙ 

ΟΝΡ 1_β33β0 Ιίηβδ: 64 Κ&ϊίδ/δ 

ΟοΓηρΙβΙβά 

ΟΝΡ 1.63860 ϋηβδ: ΟιΌίηβΓγ 3η0 ερβοίβΙ 
ςυβίϋγ νοίοβ - 2 ννϊΓ© 

ΙΙηϋθΓ ϋβνβΙοριτΊΒηί 

ΟΝΡ 1.63860 ϋηβδ: ΟγΟϊπβγυ 3η0 δρβοί3ΐ 
ρυβίίίγ νοίοε - 4 ννιτβ 

ΟηιΙβΓ άβνβίοριπθηί 

03Μ (Ρ1ΐ3δβ 2) Αοοβδδ ΚθρυίΓβΓΠβηΙδ 

υηΡβΓ ύθνβΙορίΌβπΙ 

03Μ (Ρ(ΐ3δβ 1) ΤβΙβρΙιοηγ Αίίβο^ΓΠβηΙ 
ΚβρυίΓβΓηβηίδ 

υπΡβΓ (ίβνθΙορΓηβηΙ 

ΑπβΙορυβ Ρ5ΤΝ Νοη-νοΐοθ Αοοβδδ 

υπϋβΓ άενείορππβηΐ 

ϋΕΟΤ ΟβηβΓίο Αοοβδδ ΡιόΙϊΙθ 

ΙΙηΡβΓ οΐβνβίορππβπί 

ΤΡΤ5 

ΙΙηϋθΓ ύβνβΙορΓΠθηΙ 

ίββδβΰ Ιίηβδ 03411/0343 

ΙΙηΡθΓ ϋβνβίοριηβπΐ 

1.63360 Ιίηβδ 014011/5 

ΙΙγκΙβγ άβνθΙορΓηβηί 

1.-53Π0 Ιονν 03ί3 Γ3ίβ ΓΠΟΟίΙβ 631111 5ί3ίίθΠδ 

ΟγκΙθγ ϋβνείορηβηΐ 

Κυ-03η0 63ΓΙΗ δίΗίίοηδ 

υη8βΓ 4ενεΙορπιβηί 

Κυ-ΟβηΟ ν3ΑΤε 

υπϋβΓ 4βνθΙορπΊβηΙ 

Κυ-03η0 ΤνΚΟδ 

ϋπϋβΓ ΡβνβΙορηιβηΐ 

Κυ-ΟβηΟ 3Ν0 

ΙΙπϋβΓ ϋβνβΙορΓΠθηί 

ϋ03 1800 Αοοβδδ 

ΙΙηείθΓ ΡβνβΙοριτίθηΙ 

ϋ05 1800 ΤβΙβρΙιοηγ 

υηΰβΓ ΡβνβΙορπΊβηΙ 

Ι5ϋΝ ΒΑ ΡΜΤ 

ϋη(ΐ8Γ ΰθνβΙορΓΠβΠΐ 

150Ν ΡΚΑ ΡΜΤ 

ϋηάβΓ ϋβνβΙορΓπεηί 

ΤΕΤΡΑ Εγπθγρθπου βοοβδδ 

ϋηεΙβΓ ΡβνβΙορΓηβηΙ 

ΟΕΟΤ/03Μ ΚβΟϊο 

ϋηάβΓ ΰθνβίορτηβπΐ 
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Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

Ν3(ίοη3ΐ ΤθΙθοοιηΓηυηίαΒίϊοηε Οοπιπτίδείοη 


<5 


Συμπλήρωμα Αρ. 

ΑάύίΙίοπ Νο 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΕ 

για Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό (ΤΤΕ) 

Ευ ΤΥΡΕ-ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ 

ίοτ ΤθΙθοοΓηΓπυηϊοαϊϊοηδ ΤβΓτηϊηβΙ Εςυϊρπιεηί (ΤΤΕ) 

του Πιστοποιητικού Αρ. 

Ιο ΟετίΙίίςβΙθ Νο 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) 

Ν3(ίοπ3ΐ ΤβΙεοαΓΠΓΠϋπίοΒίΓοηδ ΟοτττπΊίδβϊοη (ΕΕΤ) 


Διακοινωμένος Οργανισμός: 

ΝοίίΠεά Βοάγ: 

Στοιχεία κατόχου: 

Οβτΐίίίοείε (ΊΟΐίΙβΓ: 


Προσδιορισμός του ΤΤΕ: 

0β3Ϊ9η3(ϊοη οί ΙΗβ ΤΤΕ: 

Περιγραφή του ΤΤΕ: 

ΟεεοΓίρΙίοη οΙ Μιβ ΤΤΕ: 


Δίκτυο σύνδεσης: 

ΝεΙμογΚ Ιογ οοππεοΐίοπ: 


Εργαστήριο Δοκιμών: 

ΤεεΙίηβ ΐ3δοτ3ΐοιγ: 


Αριθμός και ημερομηνία Εκθεσης Δοκιμής: 

Τβ$ί ΓβρΟΓΙ Νο 3Π(1 03(6: 

Κοινοί Τεχνικοί Κανονισμοί (ΟΤΚ) ή Εναρμονισμένα Πρότυπα: 

Οογππίοπ ΤεοΚπίθ3ΐ Κθ£)υΐ3ΐίοη5 (ΟΤΚ) οε Ηαπποπϊζβιΐ 5ΐ3ηά3ΐ·{|£: 


Ο προσναφερόμενος ΤΤΕ ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παραπάνω Κανονισμών και/ή Προτύπων: 

ΤΜβ ΤΤΕ εχβΓτιΙηβά δθίίδΐίβε ΙΤιβ ΓεηιιίΓβΓτιβπίδ οί ΙΤιθ 3ί>ονβ ΚθθυΐΒΐίοηε 3ηά/οτ δΟηΰβώε 

Το παρόν Πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ. 

Τίΐί® ΟβΓίίίίθ3ΐε 15 ίενϋθό 3οοο«1ίη9 Ιο ΙΜθ ΟίτεσΙίνβ 91/263/ΕΕΟ. 

Το παρόν Πιστοποιητικό χρησιμοποιείται μόνο μαζί με τα παραρτήματα του και δεν είναι μετοβιβάσιμο. 

ΤΜΪ5 ϋθΓϋίϊβ3ίβ ο3π οηΐγ 6β υδθά ΐπ οοπ]ϋπο1ϊοη ννϋΝ ΐίδ 3ππθχ(βδ) 3πύ Ϊ5 ηοΜΓ3Π5ΪβΓ3Ν&. 


Τόπος, Ημερομηνία: 

ΡΙβοβ, ΟθΙθ: 


Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ 


Αριθμός Παραρτημάτων ττου συνοδεύουν το ττορόν: 
Νικηθεί οί Αηπβχββ βοοοΓηρεηνίηθ (ίιίδ Οβιίίίίοείβ: 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ), Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, Αρ,Τηλεφ.: 6805040-5, Αρ.Τηλεομ.: 6805049 
Ν31ΪΟΠ3Ι ΤεΙθ0αΓΠΓηυηίΕ3(ί0Π5 0οπΐΓτιί55ίοπ (ΕΕΤ), 60, Κίίί55ί35 Ανβπυβ, ΟΑ-15125 ΜΑΚΟυδδΙ, ΤβΙ.: +301 6Β05040-5, Ρίχ: +301 6805049 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΕΕ 
(Παράγραφοι 2.4.1.1, 2.4.1.2) 


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΕΕ 
για Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό (ΤΤΕ) 

ϋΕΟΙΑΚΑΤΙΟΝ ΟΡ Ευ ΟΟΝΡΟΚΜΙΤΥ ΤΟ ΤΥΡΕ 

Ιογ ΤβΙθοοΓΠιπυηϊοβΙϊοηΒ ΤβππίηΗΐ Εςυΐρίπεηί (ΤΤΕ) 


Ο υπογραφόμενος κατασκευαστής/εξουσιοδοτηυένος αντιπρόσωπος 

ΤΗβ υηόθΓ5ΐ9ηθθΙ ΓΤΐ3ηυί3θΙυΓβΓ/3υΙΜοπζ6ε! ΓερΓβδβηίΒίίνε 


(ΐ) 


δηλώνω, υπό την αποκλειστική ευθύνη μου, ότι ο Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός: 421 

I ςΙβοΐ 3 Γθ, υηόβτ τηγ δοΙβ ΓβδροηδίόίΙΚγ, ίίιβΐ Ηιβ ΤθΙβοοιτίΓηυηΐεβΙίοηδ Τβιτηίη3ΐ ΕςυίριηβηΙ. 


για τον οποίο είμαι κάτοχος του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ, με στοιχεία: 

ίΟΓ ννΐΐϊοΐπ I 3ΓΠ ΙΗβ ΡοΙΡβΓ Οί ίίΐβ Ευ Τγρβ ΕΧ3ΓΠίη3ίϊΟΠ ΟθΤΐίίίθ3ΐβ ΓθίβΓΘΠΟΘεΙ: 


και τον οποίο διαθέτω στην αγορά της ΕΕ, είναι σύμφωνος με τον "τύπο"; όπως περιγράφεται 

3πΰ ννΜοΙτ I 3Γη ρΙβοίηρ ννίΐέιίη Ευ τηβτΚθί, ίδ ίη οοηίοπηίΐγ ννίθι ίΤιβ Ιγρβ 3δ όβδοπόβε! 

στο παραπάνω Πιστοποιητικό και προς τις απαιτήσεις των ακόλουθων κοινών τεχνικών 
ϊη (ΙΐΘ βΡονβ ΟβΠϊίΐσηίθ 3ηό ννϊίΗ Ιήβ ΓβηυίΓβΓηβπίδ οί Ιόβ ίοΙΙοννίηθ οοιηιηοη ίβοΛη/οβ/ 

κανονισμών (ΟΤΒ) και/ή εναρμονισμένων προτύπων: 

Γβ9υΐ3ίίοηε (0ΤΤ?5) 3 π0/ογ ΙΐΒπποηίζεά 5(3ηά3Γ05: 


σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. 

ίοΙΙον/ίηρ ίόβ ρΓονίδίοηε οί ΟίΓβεΙίνβ 91/263/ΕΕΟ. 


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΡίΑΟΕ ΑΝϋ ϋΑΤΕ 


ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΝΑΜΕ ΑΝΡ 5 Ι 0 ΝΑΤυΚΕ 


(,) Ονομα και διεύθυνση 

(1) Ν3ΓΠβ 3Π0 300Γ655 

(2) Περιγραφή του εξοπλισμού (Ονομα, μοντέλο, παρτίδα, μερίδα, αριθμός σειράς) 
ϋβδΟΓϊρΙίοη οί ΙΗθ βραίρητεπί (Νθίτιβ, ηιοόβΙ, Ιοί, όΒίοίι, δβπβΙ ηυιτιόβΓ) 


( 2 ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 


ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΤΕ) 
(Παράγραφος 2.5.1) 


4Α. ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 


4Β. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 


ΕΕΤ 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
Νβΐίοηβί ΤβΙεοοαιιηυηίοβΙίοηδ Οοιτιιπίδδίοη 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

για Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό (ΤΤΕ) 

ΝΑΤΙΟΝΑΙ ΤΥΡΕ-ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ 

ίοι- ΤβΙβοοππηυηίθ3(ίοπ5 ΤεππίηίΙ ΕςυίρππεηΙ (ΤΤΕ) 
Αριθμός Πιστοποιητικού: 

ΚεςίδίΓαίίοη Νυιηβοι: 

Διάκοι νωμένσς Οργανισμός: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) 

ΝοΙΐίίβζΙ Βοάγ: Ν3ΐίοπ3ΐ ΤβΙθΟΟπ'ττιυηιεΞΐίοηκ ΟοΓϊΐιτγδδινπ /ΕΕΤ) 

Στοιχεία κατόχου: 

0βΓί!'ίΪ€3ΐε Ηο106Γ 


Προσδιορισμός του ΤΤΕ: 

Οβδίθηάϋοη οί Ιίΐθ ΤΤΕ: 

Περιγραφή του ΤΤΕ: 

Οβ&άπρΙίοπ οί ΙΗε ΤΤΕ: 


Δίκτυο σύνδεσης: 

ΝθΙιμογΚ ίθΓ οοπηεοίιοη: 


Εργαστήριο Δοκιμών: 

Τβ 5 ϋη 9 ΐ 35 θΓ 3 *στγ: 


Αριθμός και ημερομηνία Εκθεσης Δοκιμής: 

Τβ5ΐ Γβροτί Νο 3ηά 03ίε: 

Ελληνικοί Τεχνικοί Κανονισμοί ή Ελληνικά Πρότυπα: 

ΗεΙίβηΐε ΤβοΠηίο^Ι Ρβ0ΐιΐ3ΐίοπ5 ογ ΗεΙΙεπίο 5ί3ηθ3Γ<1δ: 


Ο προαναφερόμενος ΤΤΕ ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παραπάνω Κανονισμών και/ή Προτύπων: 

ΤΚθ ΤΤΕ βχ3ΓΤ)ΐπεά 53ίΐ5ίΐε5 Ιπβ ΓβςοίτβίΠθηΙδ οί Ιόε ούονε Κβ^υΙβίίοηδ βηύ/οι 818003X5 

Το παρόν Πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Πιστοποίησης ΤΤΕ 
Τήίί, 0βΠίίιθ3ίβ ίε ίεευβό βοοοτόίηο Ιο »}■.« Κβ^υΙβίίοη.ίοΓ ΤΤΕ ΟβΓίίίίοΒίίοη. 

Το παρόν Πιστοποιητικό χρησιμοποιείται μόνο μαζί με το πορσρτήματά του και δεν είναι μεταβ’βάσιμο. 
Τίιίδ 0βτΐιίϊθ3ΐε ε3Π οηΐγ *>β υεβςΐ ίη υοηίυηοίίοη ννίΐΗ ίΐε βηηβχ(βδ) 3ηό ίε πσΙ ίΓ 3 ηεί 6 Γ 3 &ΐβ 

Τόπος, Ημερομηνία: Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ 

Ρίβεβ, 03 (β: 


Αριβμός Παραρτημάτων ττου σι/νο&εύαμν το παρόν: 

ΝυίΤΐΡβί υί ΑπίΊΗχβί 3 £εοηιρ 3 ΠγίΓ »9 {Τιί£ ΟβΓίιΓιοβΤβ: 

Εθνική Επιτροπή Τη Λέπι κοινωνιών (ΕΕΤ), Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ. Αρ.Τηλεφ.: 6605040-5, ΑρΤηΛεομ.: 6605049 
Ν^Ιοπβί ΤεΙεοΟΓηΓηυηίίάϋοπ* ΟοΓτίΓη^ίοπ (ΕΕΤ), 60, ΚίΓ<5&ίΒ5 Ανβπυβ, ΟΚ 15125 ΜΑΚ0υ55Ι. Τβ).: +301 6005040-5, Ρ*χ -»·301 6605049 
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Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
ΝβΙϊοπβΙ ΤβΙβοοιτΐΓηυηίθ 3 (ίοη 5 Οοτηιτιίδδΐοη 



Συμπλήρωμα Αρ. 

ΑάάίΙΙοη Νο 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

για Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό (ΤΤΕ) 

ΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΤΥΡΕ-ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕΡΠΊΡΙΟΑΤΕ 

ίοτ ΤθΙεοοΓηιτιυηϊοΗΐΐοηβ ΤβπηΐηβΙ ΕςυιρτηβιτΙ (ΤΤΕ) 
του Πιστοποιητικού Αρ. 

ΙΟ 0©Γΐίίίθ3ΐ6 ΝΟ 


Διακοινωμένος Οργανισμός: 

ΝοΙϊίϊβά Βοόγ: 

Στοιχεία κατόχου: 

ΟβΓίίΐϊοέΙβ ίιοΐάθτ: 


Προσδιορισμός του ΤΤΕ: 

065ί(|Π3ΐίοη οί 11>β ΤΤΕ: 

Περιγραφή του ΤΤΕ: 

ϋβδοπρϊίοπ οί ίίιε ΤΤΕ: 


Δίκτυο σύνδεσης: 

ΝβΙννοτΚ ίοτ οοππβοίίοη: 


Εργαστήριο Δοκιμών: 

Τβ&(ίη9 Ι31 )ογ31ογυ: 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) 

Ν3ΐίοη3ΐ ΤβΙβοθΓΠίηυη!θ3ίίοηΕ ΟοΓηΓΠίϊΒίοπ (ΕΕΤ) 


Αριθμός και ημερομηνία Εκθεσης Δοκιμής: 

ΤβϊΙ Γβροίί Νο 30(1 ά3ίβ: 

Ελληνικοί Τεχνικοί Κανονισμοί ή Ελληνικά Πρότυπα: 

ΗεΙΙβηίο ΤβεΙίΠί03ΐ Ρ69υΐ3ΐΙΟΠ3 ογ ΗεΜθΠίε $ΐ3η03Γ(ί5: 


Ο προαναφερόμενος ΤΤΕ ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παραπάνω Κανονισμών και,'ή Προτύπων: 

Τίιβ ΤΤΕ θχβΓπίηβίΙ 5θίϊ5ί1θ5 Ιίιθ ΓβςυίΓβΓηοηΙε οί ίίιβ 3θονε Κθςυΐ 3 (ιοηε Επά/οτ 5ΐ3ηό3Γ(ΐ5 

Το παρόν Πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Πιστοποίησης ΤΤΕ. 

Τίιίί ΟβΠΐίΐοΒίθ ί 5 ίεευβύ βοοοπϋης Ιο ίίιβ Ρες|υΐ3ίίοη.ίοτ ΤΤΕ ΟβιΙίίΙοβΙίοη. 

Το παρόν Πιστοποιητικό χρησιμοποιείται μόνο μαζί με τα παραρτήματα τοο και δεν είναι μεταβιβάσιμο. 

Τίιίε ΟβΓίίίίσαίβ 03Π οηίγ όθ υ 5 θά ίη οοΓήυηοίίοη ννίΐίι ίί5 3ΠηβΧ(β$) 3Π0 15 ποί ΙοΠδίθοΜβ. 


Τόπος, Ημερομηνία: 
Ρ1306, ΟαΙβ: 


Αριθμός Παραρτημάτων που συνοδεύουν το παρόν: 
Νιητ>6θγ οί Αϋπβχβδ βοοοιηρβηγΙηΒ ΙίιΙϊ ΟβΓίίίΙεβΙβ: 


Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπ,κοινωνιών (ΕΕΤ), Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, Αρ.Τηλεφ.: 6805040-5, Αρ-Τηλκ* : 6&05049 
Ν31ΙΟΠ3Ι Τ ΒίβοοΓηηιυηΚβίΙοηδ Οοιπ™>33ΐοη (ΕΕΤ), 60. ΚΙ1ί55]35ΑνΒηυΕ^3Κ-^^ +301 66&5040 ; 5 ; _Τ3Χ_+3£1£^2ί1-— 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 
(Παράγραφοι 2.5.1.1, 2.5.1.2) 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 
για Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό (ΤΤΕ) 

ϋΕΟΙ-ΑΚΑΤΙΟΝ ΟΡ ΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΟΝΡΟΚΜΙΤΥ ΤΟ ΤΥΡΕ 

ίΟΓ ΤβΙθοοιτίΓηυηίοΗΐϊοηδ Τβπηίη3ΐ ΕςυίριπβηΙ (ΤΤΕ) 

Ο υπογραφόμενος κατασκευαστής/εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 01 

ΤΙιβ υπόθΐ-δίρηθό ΓΠ 3 ηυί 3 θ 1 υΓβΓ/ 3 υΙΙιοπζβ <1 ΓΘρΓβδβπΙθίίνβ 


δηλώνω, υπό την αποκλειστική ευθύνη μου, ότι ο Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός * 21 

I άβείΒΓβ, υηόβΓ ηιγ 5 θΙβ ΓθεροηειόίΙίΐν, ίΗβί ΙΙιβ ΤβΙβοοΓηητυηίθ3ίίοπ5 ΤβΓηιίΠ3ΐ Εςυϊριηβπΐ:* ^ Η ν 


για τον οποίο είμαι κάτοχος του Πιστοποιητικού Εθνικής Εξέτασης Τύπου, με στοιχεία: 

ΤΟΓ ννΐΊΐο^ I 3ΓΠ ίΝθ ΙΐΟΐόβΓ Οί ΐβθ Ν3ίίθΠ3ΐ Τγρβ ΕΧ3πΐίΠ3ΐΐΟΠ 0θτίίίΐθ3ΐβ ΓβίβΓΘΠΟβό: 


και τον οποίο διαθέτω στην ελληνική αγορά, είναι σύμφωνος με τον “τύπο”; 

Βηά ννΙιίοΐΊ I 3ΓΠ ρΐ3άη9 ννίΙΚίπ Ευ γπ 3 γΚθΙ, ί5 ίπ οοηίοπτιίΐγ ννϊίΐτ (Ρβ “Ι/ρβ” 


όπως περιγράφεται στο παραπάνω Πιστοποιητικό και συμμορφώνεται 

35 0β50ΙΊ0Θ<) ΙΠ (Ιΐβ 300νβ 0θΓίίίΪ03ΐβ 3Π0 ΙΛ/ίΙΙΐ ΙΙΐθ Γ0ςυίΓβΓΠΘΠΐ$ 


προς τις απαιτήσεις 


των ακόλουθων ελληνικών εθνικών τεχνικών κανονισμών και/ή ελληνικών προτύπων 
οί 1116 ίοΙΙοννιπ 9 ΗβΙΙβηΙο ΙβοΜηίοβΐ ΓβρυΙβίίοηε 3ηό/θΓ Λβ/ίβπ/ο ΒίαικΙβΓάς: 


σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Πιστοποίησης του ΤΤΕ. 

ίοΙΙοννϊηθ ΙΙιβ ρΓονίδίοηβ οί ΤΤΕ Οβπίίίσβίίοπ ΚβΒΐιΙβΙίοη. 


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΡΙΑΟΕ ΑΝσ ΟΑΤΕ 


ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΝΑΜΕΑΝΟδΙΟΝΑΤυΚΕ 


111 Ονομα και διεύθυνση 

<υ Ν3ΓΠ0 3 Π 0 300 Γ 658 

(2 ’ Περιγραφή του εξοπλισμού (Ονομα, μοντέλο, παρτίδα, μερίδα, αριθμός σειράς) 
ί2 ’ ΟββοπρΙϊοπ οίίίΐΘ Θηυίρπιβηί (Νηγπθ, ΓτιοόβΙ,Ιοί, όβίοΙι, δβπβΙ ηυσιόβΓ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 


ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΤΕ) 
(Παράγραφοι 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.2) 


ΕΕΤ 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
ΝβΙϊοπβΙ ΤοΙεεο(ΠΓηυηίθ 3 ΐΙοπ 5 ΟοτηιτιΙββίοη 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ 

για Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό (ΤΤΕ) 

Ευ ΑΡΡΚΟνΑΙ- ΡΟΚ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ 

ίοτ ΤθΙβοοΓΠΓπυπίοΒίίοπδ ΤβππΐηβΙ ΕηυϊρηβηΙ (ΤΤΕ) 

Αριθμός Εγκρισης: 

ΑρρτονκίΙ ΝυιηΟβΓ: 

Διακοινωμένος Οργανισμός: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) 

ΝοΙΙΙΙβΰ ΒοΟγ: ΝίΙΙοηβΙ ΤβΙοοοηπυηΙιΐΒΐΙοηε Οοιηιηίϊδίοη (ΕΕΤ) 

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ: 

Διακοινωμένος Οργανισμός που το εξέδωσε: 

ΕΟ Τγρβ Εχ*πτίπβίΐοη ΟβηίΠαβΙβ Νυιη&βΓ: 

Ι*»υβύ 1>γ: 

Στοιχεία κατόχου: 

ΟεΗίίίΟίΙε (ιοΚΙετ: 


Προσδιορισμός του ΤΤΕ: 

ΟεεΙβηεΚΙοη οίΙΗε ΤΤΕ: 

Περιγραφή του ΤΤΕ: 

ΡβοετΙρΤΙαπ οί Βίε ΤΤΕ: 


Δίκτυο σύνδεσης: 

ΝβίΜΟΓΚ ίοΓ οοπηβοΐϊοη: 

Με την παρούσα Εγκριση Σύνδεσης 

Βγ Ιίιίε ΑρρτονβΙ ίοτ Οοηπεοΐϊοπ 

εκχωρείται στον Κάτοχο το δικαίωμα να διαθέτει στην αγορά οποιοσδήποτε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης τον προσδιοριζόμενο ΤΤΕ αφού επιθέσει σ' αυτόν την κατωτέρω εικονιζόμενη Σήμανση κατά ΕΕ^του 
επιτρέπει την ελεύθερη σύνδεση του ΤΤΕ στο σχετικό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο οποιοσδήποτε 
Κράτους Μέλους της ΕΕ. Η παρούσα πιστοποιεί ότι έχουν τηρηθεί πλήρως είτε οι διαδικασίες του Παραρτήματος 1 
και του Παραρτήματος II ή III είτε οι διαδικασίες του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. 

ΙΡβ οΒονειπεπΙίοηθό ΗοΙΟβτ 15 ρίνβπ Βίε ΓΪ 901 ίο ΡΙ308 οπ Βίε ΓΤΜΓΚε! οί επγ ΜεσιΡεΓ 5)3(6 οί II» Ειιγορ* 2 π υπίοη Βίε ΤΤΕ ΡεΒίρίΟίβΟ 3θονθ, 
3 «βΓ βΒοοίιίπρ οροη ίί Βιβ Ευ ΓπδΓΚίηρ 3ΐιο»η ΡθΙονν «ΒίοΗ ρεπτιίΐϊ Βίε ΤΤΕ’ί Ιτεε οοηηβεΒΙοπ Ιο Βίε ΓβΙενΒπΙ ρυΡϋε ΙεΙεσοιηι·ηυηΙο*1ίοπ5 
ηεΐννοΓΥ σί 3 πγ Ευ ΜθιτιΡβγ 5(3ΐβ. ΤΜε ίί Ιο ΟθΛΙίγ Βίε ΤυΙΙ οαιτιρΙεΒοη είΒιβί οί Βίε ρΓοοβόυτεε οί Αηηεχ I ρΐυε Αππεχ II ογ III, ογ οί Βίε 
ρΓΟΟβόυΓβδ οί Αηηβχ IV οί ΟΐΓβείίνβ 91/263/ΕΕΟ 

Η παρούσα δεν είναι μεταβιβάσιμη. 

ΤΝδ 0βΓίΐίϊθ3ίβ 13 ΠΟΙ ΐΓ9Π5ίβΓ3ΐ)Ιθ. 

Σήμανση κατά ΕΕ: 

(Λεπτομερής περιγραφή της σήμανσης 
υπάρχει στην Οδηγία 93/68/ΕΟΚ) 

Ευ Μ&παηα: 

(Α ΟβΙβιΙβά ύθδοπρίΐοη οί ΙΗβ πίβγΚΙπ^ 1$ Ιπ ίί» 

ΟίΓεοϊνβ 93/βθ/ΕΕΟ) 

Τόπος, Ημερομηνία: Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ 

ΡΙβοβ, Ρ3(ο: 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ), Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, Αρ.Τήλεφ.: 6Β05040-5, Αρ.Τπλεομ : 6Θ05049 

ΝείοηκΙ ΤοΙ«:ΟίΤ 1 ΓηυπΙο 3 ΐΙοηϊ ΟοκιηιΙίβΙοη (ΕΕΤ), 60, ΚΙΓ.35135 Ανεπυε, ΟΗ-15125 ΜΛΚΟΙΙ55Ι, ΤεΙ +301 8805040-5, Τϋκ: «301 06050X5 


0544 X 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΤΕ) 
{Παράγραφοι 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.2) 


ΕΕΤ 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

ΝθΙιοπβΙ Τθΐ 600 ΓηΓηιιηί 03 (ϊοπ 5 ΟοτηιττίΕκιοη 




Αριθμός Εγκρισης: 

ΑρρΓΟΥίΙ ΝυπιϋθΓ: 


ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

για Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό (ΤΤΕ) 

ΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑΡΡΡΟνΑΙ ΡΟΚ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ 

ίοτ ΤεΙβοοΓΠιπιιηϊοβίίοπδ ΤβπηίπΒΐ Εηυίρτηθηί (ΤΤΕ) 


Διακοινωμένος Οργανισμός: 

ΝοΙΐίϊβϋ Βούγ: 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ιΕΕΤ' 

Ν3ΐίοθ3ΐ ΤβΙβοοΓπιηυηΐοβίιοηδ Οοππίδ*,· ■«:??- Γ: 


Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπον κατά ΕΕ: 
Διακοινωμένος Οργανισμός που το εξέδωσε: 

ΕΟ Τγρβ ΕχβηιΙηβίΙοη ΟβΠί||ο3ΐβ Νυπ>6βΓ 

ί5£υ£ϋ 

Στοιχεία κατόχου: 

ΑρρτονίΙ ΗοΜβι: 

Προσδιορισμός του ΤΤΕ: 

ΟΜίβηβΙίοιι οΙΙΡβ ΤΤΕ: 

Περιγραφή του ΤΤΕ: 

ΟβδοπρΙίοπ οί ΙΙτβ ΤΤΕ: 

Δίκτυο σύνδεσης: 

ΝθΙμιογΚ Τογ οοππβοΐιοπ. 


Με την παρούσα Εγκριση Σύνδεσης 

Βγ ΙΙιίδ ΑρρτοναΙ ίοτ Οοηηοοίίοπ 

εκχωρείται στον Κάτοχο το δικαίωμα να διαθέτει στην ελληνική ογοοα τον ι:οοσ3.οριώ μ ε*ά ΤΤΕ αφού επιθέσει σ 

ελΤν,κλ ΓΤ Ρω ε,Κ Γ' ζ0μενη " εθν,Κή σήμαν ^'· που ε,ιποέπε. την ελεύθερη σύνδεση του ΤΤΕ σχετικό 
ελληνικό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η παρούσα πιστοποιεί <ν ε,ο,·. -τσ-ιβιί - 0 , σ * κέ(Γ 
διαδικασιες του Κανονισμού Πιστοποίησης του ΤΤΕ . ς σχΕ,ΙΚ£;ς 

ΙΙιβ «άανβιπβιΜιοηβθ ΗοΜ·γ |« #ν·η τηη ηαΐπ Ιο ρ.'π-ο εη Ιηβ ϊιβΙ'Βΐη- ηβ-κκ •Ι’β ΤΤΕ (Ιβπι- 'λιβ- η. ,-, ... . 

ΓΠ3ΓΚιη 9 ·’ ερΒοίΤ,βσ ΙτβΙβ» ννΠ,ςπ Ρί; ,„,ι ΐ!; ** ττΕ’5 Τ ΓΜ οοηηβΟίοπ κ «μ .«ι ρ ..., η .ΐ 1 ,Λ Τί', ' ’ υρί ” 11 ,πο ηΛιοη81 

·""*' ,]Β ωι ο****™ <* »>· ΊΓΐιντιπ: λ ,ηο κββι,ΙΛΙοπ ίο. σ«θ«αΐ,οη" οΤΤΤΕ ' ι, “ 0|, ” Ι,ϋ, "“ ,,οη » ^ « «° 

Η παρούσα δεν είναι μεταβιβάσιμη 

ΤΜί5 06ΠίίΪΕ3ί€> 15 ΠΟΙ ίΓ3ΠϋίΓΓ3&ιί5. ^___— 

"Εθνική σήμανση": /, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

(Λεπτομερής περιγραφή της σήμανσης «ί*' Αη Ρννηιπηί· ΡΙ 

υπάρχει οτον Κανονισμό ΠιστοποιηοΓΚ ν-^ Ε τ Λ Η Ιϋ Πν »-*-. 

ΤΤΕ) 

"ΝβΚοπβΙ ΜβΓΚϊη^": - _ 

" Γ '*'· 3, άθ5ΒΓΊ|>(ΐσΠ Ο) ΙΓι£ ΓΠβΓΚίπα 15 ΙΓ> !Ν· 

·■ :..:.ΊΤ οη ίιπ ΟρΠΓίίοβΙίοη οί ΙΜβ 'Γ [ Ε· 

I Ρ Τ ,«.°ο»!“ Ρ ° μ, "" 0: 0 "»**(><* ’πς εετ 


({ ^ Εθν,κ( ^ Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
Αρ. Εγκρισης Ε1_. 


Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ 


εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ). Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151Ζ5 ΜΑΡΟΥΣΙ Αο ΤγΛμ κκπς·νιη κ τ . . 

Ν,Κ,η,ΙΤ^η,ΜΒ,^α^^ Ανν^ακ Τ5,ϋ ΜΑΚΟϋλ'κΓ■«,:%30, 6 β05ϋ“ί Γ,Ι 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ «ΨΕΥΔΟΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ» ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(Παράγραφος 2.11) 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/263/ΕΟΚ 
για εξοπλισμό που δεν προορίζεται να συνδεθεί 
σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

ΟΕΟΙ.ΑΚΑΤΙΟΝ ΟΡ ΟΙΚΕΟΤίνΕ 91 / 263 /ΕΕΟ 
ίοΓ θςυϊριηβπΐ ποί ίηίβηάθά Ιο Ρβ οοηπεοίθά 
Ιο 3 ρυΡΙίο ίβΙθοοΓηΓηυηϊθ3ίϊοη5 πεΙννοτΚ 


Ο υττογραφόμενος κατασκευαστής/προμηθευτής' 
ΤΙιβ υηίΙβΓεϊςηβϋ ΓΠ3ηιιί30ΐυΓβΓ/3υρρΙίεΓ (Ι1 


(ΐ) 


δηλώνω ότι ο εξοττλισμός: (2) 

I «ΙεοΙβΓε 11ΐ3ΐ ΙΠε ΕηυίρΓηβηΙ: (2) : 


δεν προορίζεται για σύνδεση με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, 
ίδ ηοΐ ίπίεπείθεΐ Ιο Ρε οοππεσίβεί Ιο 3 ρυβΙίο ΙβΙεοσΓΠΓΤΐυηίοβΙίοηΒ ηε1\νοΓΚ, 

Η σύνδεση του εξοπλισμού με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης συνιστά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας που υλοποιεί την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τους τερματικούς τηλεπικοινωνιακούς 
εξοπλισμούς. 

ΤΙιβ οοηηβοΙίοη οί ϋιβ εςυίρητβηΐ Ιο 3 ρυβίίο ΐ6ΐεοοιτιηΊυηίθ3ϋοη5 ηεΙννοιΚ ίη Ιίιβ Ευ Μβιτι&βΐ' 51θίε5 ν/ίΙΙ Εβ ίη νίοΐβΐίοη οί Ιίιε 
ηθΐίοηο! Ιβνν ίΓπρίΘΓπθηΙΐηθ Οίτβοίίνβ 91/263/ΕΕΟ οη ΙΗβ 3ρρΓθχίιη3ΐίοη οί Ιίιε Ι3νν5 οί ίίΐθ Μβιτι&βΓ 513165 οοηοβιτιϊηθ 
ΙθΙβοοΓΠΓΤιυηίοβΙίοηδ ΐθΓΓηίπ3ΐ ερυίριτιεηΐ. 


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΡΙΑΟΕ ΑΝϋ ΟΑΤΕ 


ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΝΑΜΕ ΑΝϋ δΙΟΝΑΤϋΚΕ 


(Ι) Ονομα και διεύθυνση 
Ν3ΓΠ6 3Πϋ 3ϋύΓΘ5δ 
Ι2> ΠερινραψΠ του εξοπλισμού 
(2) ϋβδοπρίϊοη οί ΙΙτθ βηυϊρπτβπΐ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 


ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΤΕ 


9Α. ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
9Β. ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
9Γ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 


9Α. ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ελληνικός Ορος 


- αίτηση εξέτασης τύπου 

κατά ΕΕ 

- αιτιολογημένη απόφαση 

αξιολόγησης 

- αιτιολογημένη περίπτωση 

- αιτιολογώ 

- αϊτών 

- ακυρώνω τον καθορισμό 

- αμεροληψία 

- άμεση σύνδεση 

- αμοιβαία αναγνώριση της 

συμμόρφωσης 

- αναγνωρισμένο στάτο 

- αναγνωρισμένος οργανισμός 

τυποποίησης 

- ανακαλώ έγκριση 

συστήματος ποιότητας, 
αποσύρω έγκριση 
συστήματος ποιότητας 

- αντικείμενο ενός ΟΤΚ 

- αντιπρόσωπος 

- αξιολόγηση 

- αξιολόγηση διασφάλισης 

ποιότητας 

- αξιολόγηση συστήματος 

ποιότητας 

- αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης 

- αξιολογητής 

- αξιολογώ 

- αξιολογώ σύστημα 

ποιότητας 

- απαίτηση 

- αποδοτικός, 

αποτελεσματικός 

- αποθήκευση 

- αποκαθιστώ σύνδεση 

- αποκατάσταση σύνδεσης 

- απόλυση {μιας σύνδεσης} 

- απόλυση σύνδεσης 

- απολύω σύνδεση 

- αποσύνδεση 

- αποσυνδέω 

- αποσύρω έγκριση 

συστήματος ποιότητας, 
ανακαλώ έγκριση 
συστήματος ποιότητας 


Ελληνική Αγγλικός Ορος 

Συντομογ. 

Α 

- αρρίίοαίίοη ίοτ ΕΟ 

Ιγρθ-οχαπτίπαΐίοπ 

- ΓΘ3δΟΠθά 35ΞΘ55ΓΠΘΠί 

όθοίδίοη 

- ίυδίίίίβο! 035Θ 

- ]υδΙίίγ 

- 3ρρΙί03Πί 

- 3ηηυ1 ίίιβ 

όβδίρπΒΐίοη 

- ίηιρβιΐίθΐίίγ 

- άΐΓβοί οοηηβοίίοη 

- ΓπυίυθΙ ΓθοοςηίΙίοη 

οί οοηίοπτιίΐγ 

- Γβοορηίζθά δίθΐυδ 

- Γθοορηίζθά 5ί3ηά3Γ03 

όοάγ 

- \Λ/ίΙΙτάΓ3νν 3 ηυ3ϋίγ 

δγδίβΓΠ 3ρρΓ0ν3ΐ 


- δοορβ οί 3 ΟΤΡ 

- ΓθρΓβδβηίβΙίνθ 

- 355655ΓΠθηί 

- ςυβίίίγ 35δυΓ3ηοβ 

35δθ5δΓΠβηΙ 

- 335Θ55 ιπβηΙ οί 3 

ςυ3ΐίίγ δγδίθιπ 

- οοηίοηπίΐγ 

355β55ΓΤ1βηί 
-355Θ550Γ 

- 355Θ55 

- 355055 3 ςυβίίίγ 

δγδίβΓΠ 

- ΓθρυίΓθΓηθηί 

- θίίίοίθΠί 

- 5(0Γ39β 

- βδίβόΙίδίΤ 3 

οοηηβοίίοη 

- θδίβόΐίδήίης 3 

οοηηβοίίοη 

- οΙθ3Γίης 

- θΙθ3ΠΠ9 3 

οοηηβοίίοη 

- οίθ3Γ 3 οοηηβοίίοη 

- άίδοοηηβοίίοη 
* άίεοοηηβοί 

- \Λ/ίίίιόΓ3ν»/ 3 ςυβίίίγ 

δγδίθητ 3ρρτον3ΐ 


Αγγλική 

Σύντομον 
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Ελληνικός Ορος 


- αποσύρω πιστοποιητικό 

- αποσύρω τη διακοίνωση 

- αποτέλεσμα δοκιμής 

- αποτελέσματα αναλύσεων 

- αποτελέσματα εξέτασης 

- αποτελεσματική λειτουργία 

- αποτελεσματική χρήση του 

φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 

- αποτίμηση 

- αποτιμώ 

- απόφαση 

- απόφαση αξιολόγησης 

- απόφαση για την 

αξιολόγηση διασφάλισης 
ποιότητας 

- απόφαση έγκρισης 

συστήματος ποιότητας κατά 
ΕΕ, απόφαση ευρωενωσικής 
έγκρισης συστήματος 
ποιότητας 

- απόφαση ευρωενωσικής 

έγκρισης συστήματος 
ποιότητας, απόφαση 
έγκρισης συστήματος 
ποιότητας κατά ΕΕ 

- αριθμός αναγνώρισης 

- αρκτικόλεξο 

- αρμοδιότητα, ευθύνη 

- αρχεία ποιότητας, 

εγγραφές ποιότητας 

- αρχικά 

- αρχική έγκριση 

- ασφάλεια 

- ασφάλεια αστικής ευθύνης 

- ασφάλεια προσωπικού 

- ασφάλεια χρήστη 

- βαθμονόμηση 

- γενική περιγραφή τύπου 

- γραπτή διαδικασία, γραπτό 

κείμενο διαδικασίας 


Ελληνική Αγγλικός Ορος 

Συντομογ. 


- 'Λ/ΪΙ[Τ0Γ3νν 3 

ΟΘΐ1ίίίθ3ΐ6 

- ννϊΙίΤ0Γ3νν ίίΐβ 

ΠΟίίίίΟθΙίΟΠ 

- ΓθδυΙΐ οί 3 (θδί, 

ίθδί Γ05υΙί 

* ΓθδυΙίδ οί 3Π3ΐγ5θ5 

- ΓβευΙΙδ οί 

θΧ3πιίη3ΐίοπ 

- θίίβοίίνθ ΟρθΓΒΐίΟΠ 

- βίίβοίίνβ υδθ οί Ιίτβ 

Γ30ΙΟ ίΓθηυβηεγ 
δρθοίΓυπι 

- θνθίυθίίοη 

- θνθίυβίθ 

- άβοίδίοη 

- ΒδδθδδΠΤβΠί άθοίδίοη 

- άβοίδίοη οη ςυβίίΐγ 

3δδυΓ3ηοθ θδδβδδπίθηί 

- ΕΟ ςυ3ΐίίγ δγδίθητι 

θρρεονθΙ όθοϊδϊοη, 

ΕΙΙ ςυβίίίγ δγδίβτη 
3ρρΓον3ΐ άθοϊδϊοη 

- ΕΟ ρυαίϊίγ δγδίθΓΠ 

3ρρΓον3ΐ άβοίδίοη, 

Εϋ ςυβίίίγ δγδίθπι 
3ρρΓον3ΐ άβοίδίοη 

- ίάοηίίίίοθίίοη 

πυητόβΓ 

- ίηΐΐί3ΐίδΓη 

- ΓβεροπδίόίΙίίγ 

- ςυβίϊίγ ΓβοοΓάδ 

- Ϊηί1ί3ΐδ 

- οπρίηβΙ 3ρρεον3ΐ 

- δβίθίγ 

- Ιί30ίΙίΐγ ίΠ5υΓ3Π0θ 

- δ3ίβίγ οί βπιρίογβθδ 

- υδθΓ δ3ίθίγ 


Β 

- 03ϋ0Γ3ίίθΠ 

Γ 

- 96ΠΘΓ3Ι 

ίγρβ-άβδοπρίίοη 

- ννπίΐβη ρΓοοβάυΓβ 


Αγγλική 

Συντομογ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ελληνικός Ορος Ελληνική Αγγλικός Ορος 

Συντομογ. 


- γραπτή οδηγία 

- γραπτή πολιτική 

ποιότητας, γραπτό κείμενο 
πολιτικής ποιότητας 

- γραπτό κείμενο 

διαδικασίας, γραπτή 
διαδικασία 

- γραπτό κείμενο πολιτικής 

ποιότητας, γραπτή 
πολιτική ποιότητας 

- γραφική απεικόνιση 


- \Λ/πίίθπ ίπδίτυοίίοη 

- ννιϊΚβη (ηιοϋίγ) 

ροΐίογ 

- ννπΐίβη ρΐΌΟθόυι-θ 


- ννπίίθη (ςυθίίΐγ) 

ροΐϊογ 

- 9Γ3ρΝθ3ΐ άβρίοίΐοη 


Δ 

- δεσμευμένη υπηρεσία 

- δηλώνω 

- δήλωση 

- δήλωση αντικειμένου 

- δήλωση κατασκευαστή 

- δήλωση προμηθευτή 

- δήλωση συμμόρφωσης 

- δήλωση συμμόρφωσης κατά 

ΕΕ, ευρωενωσική δήλωση 
συμμόρφωσης 

- δήλωση συμμόρφωσης προς 

τον τύπο 

- δημιουργία, καθιέρωση, 

εγκαθρίδυση 

- δημόσια τηλεπικοινωνιακή 

υποδομή, δημόσια υποδομή 
τηλεπικοινωνιών 

- δημόσια υποδομή 

τηλεπικοινωνιών, δημόσια 
τηλεπικοινωνιακή υποδομή 

- δημόσιο τηλεπικοινωνιακό 

δίκτυο 

- διαδικασία 

- διαδικασία αποτίμησης 

- διάθεση στην αγορά 

- διαθεσιμότητα σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ενωση, 

πανευρωενωσική 

διαθεσιμότητα 

- διαθέτω στη αγορά 

- διακοινωμένος οργανισμός 


- ΓΘδθτνβά εβτνίοθ 

- άβοΙθΓθ 

- 0θθΐ3Γ3ίίθΠ 

- εοορθ δίβίθπιβπΐ 

- Γη3ηυί3θίυτβΓ’5 

0θθΐ3Γ3ΐίθΠ 

- δυρρΗβτ'δ 

άθθΐ3Γ3ΐίθΠ 

- άθθΐ 3 Γ 3 {ίθΠ Οί 

οοηΐοΓΓΠΪΙγ 

- ΕΟ όθοΐ3Γ3ΐίοη οί 

οοπίοππίΐγ, Είί 
άβοΐ3Γ3ίίοη οί 
οοηίοηπίΐγ 

- 0βεΐ3Γ3ΐίθΠ οί 

οοηίοΓΓΠϊίγ Ιο ίγρβ 

- θ5ί30ΙϊδίΤΓΠβΠί 

- ρυόϋο 

ΙθίΘΟοιπιπυηίοθίίοηδ 

ΐηίΓ3δίΓυοίυΓβ 

- ρυόΐίο 

ΐΘίθοοΓηιπυηίοΒίίοπδ 

ίηίτΒδίΓυοίυτθ 

- ρυόίίο 

1θΙθθοηιηιυηίθ3ίίοηδ 

ηβίννοτΚ 

- ρτοοθόυΓθ 

- 6ν3ΐυ3ίίοη ρτοοθάυΓθ 

- ρΐ3θίη9 οη ίίΐθ 

ΓΠ3Γ(<6ί 

- ΟοητιπυηίΙγ-ννΐάθ 

3ν3ίΐ3όίΙϊΐγ, 

ΕΙΙ-ννίάβ 3ν3ίΐ30ίΙϊίγ 

- ρίθοθ οη ώβ ΠΊθτΚβί 

- ηοίίίίβά βοάγ 


Αγγλική 

Συντομογ. 
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Ελληνικός Ορος 
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Ελληνική Αγγλικός Ορος Αγγλική 

Συντομογ. Συντομογ. 


- διακοινώνω {οργανισμό} σε 

- διακοίνωση 

- διακρίβωση 

- διαπιστώνω 

- διασύνδεση 

- διασυνεργάζομαι (με) 

- διασυνεργάζομαι (μέσω) 

- διασυνεργασία (με) 

- διασυνεργασία (μέσω) 

- διασφαλίζω τη συμφωνία, 

διασφαλίζω τη συμμόρφωση 

- διασφάλιση ποιότητας 

- διασφάλιση ποιότητας 

παραγωγής 

- διατάξεις 

- διεξάγω δοκιμή, εκτελώ 

δοκιμή 

- διεργασία 

- διεργασία κατασκευής, 

κατασκευαστική διεργασία 

- διευθυντής 

- διοίκηση, διαχείριση 

- διοίκηση ποιότητας, 

διαχείριση ποιότητας 

- διοικητικές εργασίες 

- διοικητική αρχή 

- διοικητική έγκριση 

- δοκιμές 

- δοκιμές τελικών προϊόντων 

- δοκιμή 


- ηοίίίγ {3 όοάγ} ίο 

- ηοΐίίϊοθίϊοη 

- 03ΐί0Γ3ίίθη 

- 350θΐΐ3ίη 

- ίηίθτοοηηθοίίοη 

- ίηΙβτννοτΚ (ννίίό) 

- ίηΙβΠΛ/ΟΓΚ (νί3) 

> ίηίθη/νοΓΐάη 9 (ννίίό) 

- ίηίθΓννοτΙ<ίη 9 (νΪ3) 

- ΒδΞυτβ αοηηρΙίθηοθ 

- ςυβϋίγ 355υτ3ηοθ 

- ρτοδυοίιοη ρυβίιϊγ 

355ϋΓ3ΠΟΘ 

- ρτονίδίοηδ 

- ρθΓίΟΓΓη 3 ίθ5ί, 

03ΓΓΥ ουί 3 ίβδί 

- ρΓΟΟΘδδ 

- !η3ηυί3€ίυπη9 

ρΓΟΟΘδδ 

- όίΓΘΟίΟΓ 

- Γη3Π30θπηθηί 

- ςυΒϋίγ Γη3η39βπΐθπί 

- 3άηπίηί5ΐΓ3ίίνθ ννοτΚ 

- 3άηηϊηίδίΓ3ίίνθ 

θϋίΐτοπίγ 

- 3άΓΠΪΠί5ΐΓ3ίίνβ 

3ΡΡΓ0ν3ί 

- ίβδίίπ9 

- ίϊπθΙ ρτοάυοί 

ίβδίϊη9 

- ίθδί 


Ε 

- έγγραφα, τεκμηρίωση 

- εγγραφές ποιότητας, 

αρχεία ποιότητας 

- εγγυώμαι 

- εγκαθιστώ 

- εγκαταστάσεις δοκιμών και 

εξέτασης 

- εγκαταστάσεις του 

κατασκευαστή, χώροι του 
κατασκευαστή 
-εγκαταστάτης 
> εγκατεστημένος στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση 


- άοουηηθηίΒίίοη 

- 9 ϋ 3 ΐϊίγ Γθοοτάδ 

- ςυ3Γ3πί8β 

- ίηδίθΙΙ 

- ίβδί 3ηά βχ3ΐπίη3ΐίοπ 

ίβοίΐίϋβδ 

- ΓηβηυίβοΙυΓβτ’δ 

ρΓΘΓΠίδθδ 

- ίηδίθΙΙθΓ 

- βδίθόΐίδίιβά ννϊίίιϊη 

ίίΐθ ΟοΓηιτιυηίίγ, 

βδίΒόΙίδίίθά ννϊίίιϊη ίΗβ Ευτορθθη ϋηίοη 
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Ελληνικός Ορος 


- γκεκριμένο σύστημα 
ποιότητας 

- εγκεκριμένος τύπος 

- εγκρίνω σύστημα ποιότητας 

- έγκριση συστήματος 

ποιότητας 

- έγκριση σύνδεσης 

- έγκριση σύνδεσης κατά ΕΕ 

- έγκριση συστήματος 

ποιότητας κατά ΕΕ, 
ευρωενωσική έγκριση 
συστήματος ποιότητας 

- εγχειρίδιο για τον χρήστη 

- εγχειρίδιο λειτουργίας, 

εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 

- εγχειρίδιο ποιότητας 

- εθνικές αρχές, κρατικές 

αρχές 

- εθνική έγκριση σύνδεσης 

- εθνικό πρότυπο 

- έκβαση 

- εκδίδω έγκριση συστήματος 

ποιότητας 

- εκδίδω πιστοποιητικό 

- έκθεση αξιολόγησης 

{προσωπικού} 

- έκθεση δοκιμής 

- έκθεση ελέγχου 

- έκθεση επιθεώρησης 

- έκθεση επίσκεψης 

- εκσυγχρονίζω σύστημα 

ποιότητας, ενημερώνω 
σύστημα ποιότητας 

- εκσυγχρονισμός, ενημέρωση 

- έκτακτη επίσκεψη, μη 

αναμενόμενη επίσκεψη 

- εκτελώ δοκιμή, διεξάγω 

δοκιμή 

- εκτελώ εξέταση 

- ελάττωμα, έλλειψη 

- ελάχιστα κριτήρια 

καθορισμού 

- έλεγχος, έλεγχοι, επιθεώρηση 

- έλεγχος ποιότητας 

- έλεγχος προϊόντων, 

εξέλεγχος προϊόντων 

- έλεγχος σχεδιασμού 

- έλεγχος τελικών προϊόντων 

- ελέγχω τη συμμόρφωση, 

εξελέγχω τη συμμόρφωση 


Ελληνική Αγγλικός Ορος Αγγλική 

Συντομογ. Συντομογ. 

- 3ρρΓον©ό ςυβίϊίγ 

δγδίθΠΠ 

- βρρτονθά ίγρβ 

- θρρτονθ 3 ηυβίίΐγ δγδίθηη 

- ηυθίίΐγ δγδίβιπ 

βρρτονβί 

- 3ρρΓθν3ί ίΟΓ οοππβοίίοπ 

- Εί) θρρτονεΙ ϊογ οοπηβοίϊοη 

- ΕΟ ςυβίίίγ δγδίβπτ 

3ρρτον3ΐ, Ευ ςυθΙΐίγ 
δγδίθτη 3ρρτον3ΐ 

- υδθΓ ίτΒηόόοοΚ 

- οροιπϋηη τηοηυΒί 

- ηυθίιίγ ιη3ηυ3ΐ 

- ηθίίοπθ! βυώοπίίθδ 

- η3{ιοη3ΐ ΒρρΓονθΙ ίοτ οοηηβοΐίοη 

- ηβίίοηθΙ δώηοΙΗΓά 

- ουίοοτηβ 

- ίδδυθ 3 ρυΒίίΙγ 

δγδίβπι βρρτονθΙ 

- ίδδϋβ 3 ΟΘΓίίίίΟβίθ 

- ςυθίίίίοθίίοη τβροιΐ 

{οί ρθτδοηηθΙ} 

- Ιθδί ΓΘρΟΓί 

- ίηδρθοϊίοη Γβροτί 

- 3υάίί ΓβρΟΓί 

- νίδίί ΓβρΟΓί 

- υρό3ΐθ 3 ςυβίίίγ 

δγδίοιπ 

- υρ03(ίη9 

- υηΘχρβοΙθό νίδϊΐ 

- ρβΓΪΟΓΓΠ 3 ίθδΐ, 

03Γτγ ουί 3 Ιβδΐ 

- ρθΓΐΟΓΠΠ 3Π 8Χ3ΠΊίΠ3ίίθΠ 

- δίτοιΙοοίΎΐιηρ 

- ΓηΐηίΓηυπη οιίΙθπθ ϊογ 

085ί9Π3ίίθη 

- ίπδρβοίίοη 

- ςυ3ΐίίγ οοηίτοΙ 

- ρτοδυοί οόθοΚ 

- όβδίρη οοηίτοΙ 

- ίίηβΙ ρτοάυοί 

ίηδρθοίίοη 

- οΙίθοΚ ΙΙτβ οοηίοιτηϋγ 




ΦΓΚ 4ί, 
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Ελληνικός Ορος 


- ελεύθερη κυκλοφορία 

- έλλειψη, ελάττωμα 

- έμμεση σύνδεση 

- εμποδίζω τη διάθεση στην 

αγορά 

- εναρμονισμένο πρότυπο 

- ενδεικτικό συμμόρφωσης 

- ένδειξη 

- ενδιαφερόμενο μέρη 

- ενημερώνω σύστημα 

ποιότητας, εκσυγχρονίζω 
σύστημα ποιότητας 

- ενημέρωση, εκσυγχρονισμός 

- ενσύρματο σύστημα 

(σύνδεσης) 

- ενσύρματος 

- εξάρτημα 

- εξασφαλίζω 

- (εξ)έλεγχος προϊόντων 

- (εξ)ελέγχω τη συμμόρφωση 

- εξέταση 

- εξέταση τύπου 

- εξέταση τύπου κατά ΕΕ, 

ευρωενωσική εξέταση τύπου 

- εξουσία 

- εξουσιοδοτημένος 

- εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος 

- επαγγελματική ακεραιότητα 

- επαγγελματική κατάρτιση 

- επαγγελματικό απόρρητο 

- επαληθεύω 

- επαρκής 

- επεξεργάζομαι πληροφορίες 

- επηρεάζω τη συμμόρφωση 

- επιβεβαιώνω 

- επιβεβαίωση συμμόρφωσης 

- επίδοση, επιδόσεις 

- επιθέτω σήμα, επικολλώ 

σήμα 

- επιθεώρηση 

- επιθεώρηση (ποιότητας) 

- επιθεωρώ 

- επικολλώ σήμα, επιθέτω 

σήμα 


Ελληνική Αγγλικός Ορος 

Συντομογ. 


- ίτββ οΪΓουΙαίίοη 

- 5ήοι1οοΓηΐπ9 

- ίπάϊΓθοί οοπηβοϋοπ 

- ίιπρθόθ ίίτβ ρΐ3θϊη9 

οη ίίΐθ γπθγΚθΙ 

- 03ΓΓΠ0ηΐΖΘ0 δί3η03Γ0 
■ 3ΐΐΘ5ί3ΐϊΟΠ ΟΪ 

οοηίοιτηίίγ 

- ίηάίοβίίοπ 

- ρ3ΐ1ίβ5 ΟΟΠΟΘΓΠΘά 

- υρά3ΐ0 3 ςυβίίίγ 

εγείθηι 

- υρά3ίίπ9 

- ννίτβ δγδίθηη (οί 

οοππθοίίοη) 

- ννΪΓΘ {30).} 

- ΟΟΓΠρΟΠΘΠί 

- ΘΠδϋΓΘ 

- ρπχίυοί οΜθοΚ 

- οήθοΚ ίΐτβ οοηίοΓΓηϊίγ 

- ΘΧ3ΓΠίΠ3ίί0Π 

- Ιγρβ θΧ3ΐπίη3ίίοη 

- ΕΟ Ιγρθ-θΧ3Γηΐη3ίίοη, 

Εϋ ίγρθ-ΘΧ3ΐπίη3ίϊοη 

- ρον/ΘΓ 

- 3υ1ίΐ0Γίζθά 

- θυΙΙτοπζβά 

ΓθρΓΘ5βη!3ίΐνθ 

- ρΓ0Ϊβ5δί0Π3ΐ 

ίηίθςπίγ 

- ρτοίθδδίοηθΙ 

ίΓ3ΙΠΪΠ9 

- ΡΓ0ίθδδΪ0Π3ΐ δθΟΓΘΟγ 

- νθΓίίγ 

- 306ςυ3(θ 

- ΡΓΟΟΘ35 ΪΠίΟΓΓΤΟΐίΟη 

- 3ίίθο1 ώθ 

οοηίοιτηίίγ 

- 3ίίβδΙ 

- 3«βδί3ίί0Π θί 

οοηίοηπίίγ 

- ρθάοηπ3ποθ 

- 3ίίίχ 3 ΓΠ3ΓΚ 

- 3υόίΙ 

- (ςυβίϊίγ) 3υάίΙ 

- 3υάίί {ν.} 

- 3ίΠχ 3 ΓΠ3 γΚ 


Αγγλική 

Συντομογ. 



448 _ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Ελληνικός Ορος Ελληνική Αγγλικός Ορος 

Συντομογ. 


- επίπεδο ασφάλειας 

- επιρροή 

- επίσημα, ετικέτα 

- επισηματοθέτηση, 

ετικετάρισμα 

- επίσκεψη αξιολόγησης 

- επίσκεψη ελέγχου 

- επιτήρηση 

- επιτήρηση κατά ΕΕ, 

ευρωενωσική επιτήρηση 

- Επιτροπή Εγκρίσεων 

Τερματικού Εξοπλισμού 

- εποπτικό καθήκον, έργο 

επιτήρησης 

- εργαστήριο δοκιμών 

(συμμόρφωσης) 

- έργο, καθήκον 

- έργο επιτήρησης, εποπτικό 

καθήκον 

- ετικέτα, επίσημα 

- ευθύνη, αρμοδιότητα 

- ευρωενωσική έγκριση 

συστήματος ποιότητας, 
έγκριση συστήματος 
ποιότητας κατά ΕΕ 

- ευρωενωσική εξέταση 

τύπου, εξέταση τύπου κατά 
ΕΕ 

- ευρωενωσική επιτήρηση, 

επιτήρηση κατά ΕΕ 

- ευρωενωσικό πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου, 
πιστοποιητικό εξέτασης 
τύπου κατά ΕΕ 

- Ευρωπαϊκή Ενωση 


- ηλεκτρομαγνητικά μέσα, 

ηλεκτρομαγνητικό μέσο 

- ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα 


- ιδεατή σύνδεση 


- καθήκον, έργο 

- καθορίζω 

- καθορισμένο εργαστήριο δοκιμών 

- καθορισμένος 


- ΙθνβΙ οί δβίθίγ 

- ιηάυοβπίθπί 

- ΙθόθΙ 

- ΐΗόθΙΙίης 

- 3δ3θ35ΙΎ1ΘΠί νϊδϊί 

- ϊηδρθοίϊοη νϊδϊί 

- δυη/θίΙΐΒποβ 

- ΕΟ δϋΓνβίΙΙδηοθ, Ευ 

δυτνθίΙΙθηοβ 

ΑΟΤΕ - ΑρρτονθΙδ ΟοΓηητιϊίΙθβ 

ίοτ ΤβηπίηΒΐ 
Εςυίρηηθηί 

- 5υΓνβϊΙΐ3Π06 <3δΚ 

- ίβδί ΐ3βθΓ3ίθΐγ 

- ί3δΚ 

- 5υΓνθίΙΐ3Π0θ 135Κ 

- ΙθόθΙ 

- ΓθδροηδϊόϊΙϊίγ 

- ΕΟ ςυ3ϋίγ δγδίθτη 

δρρτονβΙ, Ευ ρυβίϊίγ 
δγδίθτη βρρΓονβΙ 

- ΕΟ ίγρθ-βχ3ΐπίη3ίϊοη, 

Εϋ ίγρθ-θΧ3Γηϊπ3ίϊοη 

- Ευ δυπ/θίΙΐ3ηοθ, ΕΟ 

δυΓνθίΙίΒηοβ 

- ΕΟ Ιγρβ-βχ3πιϊη3ΐϊοη 

οθΐΐϊίίο3ίθ, Ευ 

ίγρ6-βχ3ΐπϊη3ίϊοη 

0βΓίίίΪ03ίθ 

ΕΕ - ΕυΓορβ3Π υπίοη 

Η 

- βΙβΟΪΓΟΓΠ39 ηβΐϊο 

ηηθβηδ 

ΕΜΟ -θίθοίτοποςηβίίο 

οοπιρβίιόϊΐϋγ 

I 

- νϊτίυβ! οοηηβοίϊοη 

Κ 

- ί35ΐ< 

- ε)βδί9Π3ΐ8 

- ά6δί9Π3ΐβε) ΐ3δθΓ3ίθΓγ 

- όβδϊςηβίβά 


Αγγλική 

Συντομογ. 


ΑΟΤΕ 


Ευ 


ΕΜΟ 
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Ελληνικός Ορος 


- καθορισμός 

- κατά ΕΕ, ευρωενωσικός 

- κατασκευάζω 

- κατασκευαστής 

- κατασκευαστικά σχέδια 

- κατασκευαστική διεργασία, 

διεργασία κατασκευής 

- (κατασκευαστικό) 

υποσύστημα 

- κατασκευή 

- κατηγορία προϊόντος 

- κοινοποίηση 

- κοινοποιώ 

- κοινός τεχνικός 

κανονισμός 

- κρατικές αρχές, εθνικές 

αρχές 

- κριτήρια εγκυρότητας 

- κριτήρια καθορισμού 

- κύκλωμα 

- λαμβάνω πληροφορίες 

- λανθασμένη εφαρμογή 

- λειτουργία 

- λειτουργώ σύστημα 

ποιότητας 

- μέδοδος δοκιμής 

- μελετητικά σχέδια 

- μελετώμενος, 

σχεδιαζόμενος 

- μερίδα (παραγωγής), 

παρτίδα (παραγωγής) 

- μεταφορά σε εθνικό 

επίπεδο {ενός ευρωπαϊκού 
προτύπου} 

- μικροκύματα 

- μικροκυματικός 

- μόνιμη επιτροπή 

- μονοσήμαντη διερμήνευση 

- μοντέλο προϊόντος, 

παραλλαγή προϊόντος 


Ελληνική Αγγλικός Ορος 

Συντομογ. 


- άβδίρηαίίοπ 

- ΕΟ {3ά}.} ( ΕΙΙ {3ά].} 

- ΓΠ3πυί3οίυΓβ 

- ππ3ηυί30ΐυΓθΓ 

- ΓΠ3ηυί30ίυπη9 

0Γ3ν/ίη93 

- ιτΐ3πυί30ίυπη9 

ΡΓ00858 

- 5υά-333ΘΠ10Ιγ 

- ΓΠ3ηυί30ΐυΓβ, 

ΐΎΐβπυίΒοΙυπηρ 

- ρτοάυοί 03ΐβ9θΓγ 

- ηοΙίίίθ3ΐίοπ 

- ποίίίγ 

. οοπιπτοπ ΙθοΜπίοβΙ 
Γθ9υΐ3ίίοπ 

- πθΐίοηβί βυίΡοπίίβδ 

- 0ΠίβΠ3 οί νβΐίάΐίγ 

- 0ΠίβΓΪ3 ίθΓ 

άβ5Ϊ9η3ίϊοη 

- οΐτουϋ 


- Γβοθίνθ ίηίοΓτηθίίοη 

- ίΠΟΟΓΓΘΟί 

3ΡρΙΪ03ίίθΠ 

- ίυηοίίοη 

- ορβΓθίθ 3 ρυΒίίίγ 

5Υ51ΘΠΓΙ 

- ίβδί ΓΠβίίΐΟά 

- άβδίρη όΓ3\νίη95 

- ίηίθηάθά 

- βθίοίι 

- ίιτιρΙθΓηθηίΒίϊοη, 

ΐΓ3Π5ρθ5ίίίθη {οί 3 
θυτορβαη 5ί3Πά3Τά} 

- ηηίοτοννβνθδ 

- ΓΠΪ0Γ0νν3νβ (30)} 

- 3ί3ηάίπ9 οοΓηπιίίΙθθ 

- οοηδίδίβηί 

ίηίβφΓθΐ3ϋοη 

- νθΓδίοη οί 3 ρτοάυοί 


Αγγλική 

Συντομογ. 


ΟΤΡ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ελληνικός Ορος Ελληνική Αγγλικός Ορος 

Συντομογ. 


- ομάδα επιθεώρησης 

- οπτικά μέσα, οπτικό μέσο 

- οπτικό σύστημα (σύνδεσης) 

- οργανισμός τυποποίησης 

- οργανωτική δομή 

- ουσιώδεις απαιτήσεις 


- θυόίίϊης Ιθογπ 

- 0ρίί03ΐ ΠΤΘ3Π5 

- ορίίοθΙ εγείθΐπ (οί 

οοππθεΐίοη) 

- δίβηάθΓάδ όοάγ 

- 0Γ93ηίΖ3ίί0Π3ΐ 

δίΓυοΙυτβ 

- Θδδβηίϊβ! 

ΓβςυϊΓβητθηίδ 


Π 

- πανευρωενωσική 

διαθεσιμότητα, 
διαθεσιμότητα σε όλη την 
Κοινότητα 

- παραγωγή 

- παρακολούθηση 

- παρακολουθώ 

- παραλλαγή προϊόντος, 

μοντέλο προϊόντος 

- παροχέας υπηρεσίας 

- παρτίδα (παραγωγής) 

- περιγραφή τύπου 

- πιστοποίηση 

- πιστοποίηση συμμόρφωσης 

- πιστοποιητικό έγκρισης 

συστήματος ποιότητας 

- πιστοποιητικό εξέτασης 

σχεδιασμού 

- πιστοποιητικό εξέτασης 

τύπου 

- πιστοποιητικό εξέτασης 

τύπου κατά ΕΕ, 
ευρωενωσικό πιτοποιητικό 
εξέτασης τύπου 

- πιστοποιώ 

- πλήρης διασφάλιση 

ποιότητας 

- πληροφορία, πληροφορίες 

- πληροφορίες για τον 

ΧΡήστη 

- πληρώ κριτήριο, ικανοποιώ 

κριτήριο, τηρώ κριτήριο 

- ποιότητα προϊόντος 

- πολιτική ποιότητας 


- ΟοΓηιπυπίΙγ-ννΐόβ 

3ν3ίΐ30ίΙΐίγ, 

Ευ-ννίάθ 3ν3ίΐ30ίΙίΙγ 

- ρΓοϋυοϋοη 

- ητοπϊίοπηθ 

- ιποηϊίοΓ 

- νθΓδίοη οί 3 ρΓοόυοί 

- δθτνίοβ ρτονϊάθΓ 

- Ιοί 

- Ιγρβ άθδΟΓίρΙϊοη 

- οΘΓΐίίίοθϋοη 

- ΟβΓίΐίίΟΒίίΟΠ οί 

οοηίοιτηίΐγ 

- ρυαΙίίγ εγδίθΐπ 

3ρρΓ0ν3ΐ Ο0ΓΪίίίθ3ίθ 

- άβδίΟΠ ΘΧ3ΓΠίΠ3ΐίθη 

0Θί1ίίί03ίβ 

- Ιγρθ θΧ3ΐπίη3ίίοη 

0ΘΓίίίΪ03ίθ 

- ΕΟ Ιγρθ-6Χ3ΓΠίΠ3ίίθη 

οβΓΐίίίοθΙθ, Εϋ 

Ιγρβ-ΘΧ3ΓΠΪΠ3ίί0Π 

0βΓΪΪίί03ΐβ 

- Οβίΐίίγ 

- ίυΙΙ ρυ3ΐϊίγ 

3δδϋΓ3ηοβ 

- ίηίθΓΓΤΐ3ίίοη 

- υδ6Γ ΐπίΟΓΠΊθίίΟη 

- ΠΊΘβΙ 3 οπίβποη, 

οόδΘΓ/β 3 ΟΠίΘΓΪΟΠ 

- ρτοάυοί ςυβίϊίγ 

- ςυθίίίγ ροίίογ 


Αγγλική 

Συντομογ. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


451 


Ελληνικός Ορος 


- πραγματική σύνδεση 

- Πράσινη Βίβλος 

- πρόγραμμα δοκιμών 

- πρόγραμμα ποιότητας 

- προδιαγραφή δοκιμής 

- προοριμός, σκοπός 

προορισμού 

- προορισμός, σκοπός 

προορισμού 

- προσδιορισμός της 

συμμόρφωσης 

- προστασία από βλάβες 

- πρότυπο 

- προϋποθέσεις ισχύος 


- ραδιοκυματικό σύστημα 

(σύνδεσης), ραδιοσύστημα 
(σύνδεσης) 

- σήμα "ΟΕ" 

- σήμα συμμόρφωσης 

- σήμα συμμόρφωσης κατά ΕΕ, 

ευρωενωσικό σήμα 
συμμόρφωσης 

- σήμανση 

- σήμανση "ΟΕ" 

- σημείο απόληξης δικτύου, 

σημείο τερματισμού 
δικτύου 

- σημείο τερματισμού 

δικτύου, σημείο απόληξης 
δικτύου 

- σκοπός προορισμού, 

προορισμός 

- στάθμη ποιότητας 

- στέλνω πληροφορίες 

- στοιχεία αναφοράς 

- στοιχεία βαθμονόμησης 

- στοιχεία δοκιμών 

- στοιχείο 

- στόχος ποιότητας 

- συγκράτηση σύνδεσης 

- συγκρατώ σύνδεση 

- συμμόρφωση 

- συμμόρφωση προς τον τύπο 


Ελληνική Αγγλικός Ορος 

Συντομογ. 


- γθβΙ οοηηβοίίοη 

- ΟΓββΠ Ρ3ΡΘΓ 

- ίβδί ρΓ09Γ3ΠΓΐηΓΙΘ 

- ηυθΙίίγ ρΓ 09 Γ 3 Γηητθ 

- ίβδί δρβοίίίθ3ίίοη 

- ίηίβηάβά ρυτροεβ 

- ίηίβηάβά ρυιροδβ 

- άβίθΓΓηίηθίίοη οί 

οοηίοπηϊΐγ 

- ρτοίβοίίοη ίτοητ Μθγππ 

- δίθηάθΓά 

- οοηάίίίοηε ίοι- 

νθΐίάίίγ 


Ρ 


- Γθάίο εγείβππ (οί 
οοηηβοίίοη) 


- "ΟΕ" ΓΪ13Ι-Κ 

- ΓΠ3τΚ οί ΟΟΠίΟΓΓΠΪίγ 

- ΕΟ γπ3γ!< οί 

ΟΟΠίΟΓΓΠίίγ, Ευ ΠΠ3ΓΚ 
οί οοηίοπηίίγ 

- ηπ3ΓΚίη9 

- "ΟΕ" ΓΠ3ΓΚϊη9 

- ηβΙννοΓΚ Ιβπτιίη3ίϊοη 

ροίηί 

- ηβίννοΓΚ ίβιτηϊηθίίοη 

ροίηί 

- ίηίβηάβά ρυτροεθ 

- ΙβνβΙ οί ςυθίίίγ 

- εβηά ίηίοΓΓΠθίϊοη 
■ ΓβίβΓβΠΟβδ 

- 03ΐϊ0Γ3ίίθη 03ί3 

- ΐθδί 03ί3 

- θίθητβηί 

- ςυβίίίγ οό]βοίίνβ 

- ΙιοΙάίη 9 3 οοηηβοίίοη 

- ΙιοΙά 3 οοηηβοίίοη 

- ΟΟΠίΟΓΓΠίίγ 

- ΟΟΠίΟΓΓΠίίγ ίΟ ΐγρβ, 

οοηίοτπτίίγ ννίΐίι ίίιβ ίγρβ 


Αγγλική 

Συντομογ. 
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_ ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Ελληνικός Ορος Ελληνική Αγγλικός Ορος 

Συντομογ. 


- συμπεράσματα της εξέτασης 

- συμπλήρωμα πιστοποιητικού 

εξέτασης τύπου κατά ΕΕ 

- συμπληρωματική έγκριση 

- συμφέρον 

- συμφωνία, συμμόρφωση 

- συμφωνώ, συμμορφώνομαι 

- συνάπτω συμφωνία 

- σύνδεση 

- συνδέω άμεσα 

- συνδέω έμμεσα 

- συντηρώ 

- συσκευασία 

- σύστημα επικοινωνίας 

- σύστημα ποιότητας 

- συστηματικές ενέργειες 

- συστηματικός και 

μεθοδικός τρόπος 

- σχέδια 

- σχεδιαζόμενος, 

μελετώμενος 

- σχεδιάζω προϊόν 

- σχεδιασμός 

- σχεδιαστής, μελετητής 

- σχέδιο ποιότητας 


- οοηοΐυδϊοπδ οί ίΐτθ 

βχοιτιίηβΐίοη 

- βάάίίίοπ ίο 3Π ΕΟ 

Ιγρθ-θΧ3Γπίη3ΐ!οη 

0ΘΓίΐίί03ί6 

- 3ά(1ΪΙίθη3ΐ βρρΓΟναΙ 

- ίπίθΓβεί 

- ΟΟΓΤΐρΙί3ΠΟβ 

- οοιτιρΙγ {ννίίή} 

- οοποΐυάβ 3Π 

39ΓΘβΓΠβηί 

- οοπηβοίίοπ 

- οοππθοΙ άίτβοΙΙγ 

- ΟΟΠΠΘΟί ίηάΪΓβΟίΙγ 

- ΓΠ3ίηί3ΐη 

- ρ3θΙ<39ίη9 

- εγδίθΐπ οί 

οοΓΠΓηυπίοβΙίοπ 

- ςυβίϊίγ δγδίβπι 

- δγδίβιηβΐίο 3θίϊοπδ 

- δγδίθίτοίίο 3Π0 

οτόβΓίγ ΓηβηηβΓ 

- 0Γ3ννίΠ95 

- ίηίβηάθά 

- άβδΐρη 3 ρΓοάυοί 

- άθδίρη 

- ΡθδίθΠβΓ 

- ςυαίίίγ ρΐ3π 


Τ 


- τεκμηρίωση, έγγραφα 

- τεκμηρίωση συστήματος 

ποιότητας 

- τελικό προϊόν 

- τερματισμός, απόληξη 

- τεχνικά χαρακτηριστικά 

- τεχνικές διασφάλισης 

ποιότητας 

- τεχνικές επαλήθευσης 

σχεδιασμού 
-πεχνικές εργασίες 

- τεχνική ικανότητα 

- τεχνική κατάρτιση 

- τεχνική προδιαγραφή 

- τεχνική τεκμηρίωση 

- τεχνικός κανονισμός 


- άοσυιπβηίΒΐϊοη 

- ςυβίίίγ δγδίβπι 

όοσυΓηθηίβΙίοη 

- ίίηαΙ ρτοάυσί 

- ίβιτηίηαίίοη 

- ίθοήηίοβΙ 

0ΐΊ3Γ30ΐ8Π5ίΪ0δ 

- ςυβίϊίγ 3δ5ϋΓ3ηοβ 

ίβοΗηίςυβδ 

- άθδΐρη νβπΐίθ3ίίοπ 

ίβσίτηίςυθδ 

- ίθοίιηϊεβΐ ννοτΚ; 

- ΙθοΙτηίοβΙ οοητρθίθηοθ 

- ίβσίτηίοθΙ ΐΓβίηίηρ 

- ίθοίππίσβΙ 

δρθοίίίσβίίοη 

- ΙθοΜπίοαΙ 

άοουΓπβηΐΒίϊοη 

- ίβοίιηίοβΙ Γθ9υΐ3ίίοη 


Αγγλική 

Συντομογ. 
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Ελληνικός Ορος 

Ελληνική 

Αγγλικός Ορος 

Αγγλική 


Συντομογ. 


Συντομογ. 

- Τεχνολογία Πληροφοριών 

ΙΤ 

- ΙΠΪΟΓΓΠθΙίοΠ ΙΤ 




ΤβοήηοΙοςγ 


- τεχνολογία προϊόντος 


- ρΓοόυοί ίθοίιποίοργ 


- (τηλεπικοινωνιακός) 

ΤΤΕ 

- (ίθΙθοοππΓηυηίοθΙίοηδ} ΤΤΕ 


τερματικός εξοπλισμός 


ΙθΓπτιη3ΐ βςυίρΓηβηΙ 


- τηρώ επαγγελματικό 


- οόδβτνθ ρΐΌίθ3$ί0Π3ΐ 


απόρρητο 


3ΘΟΓΘΟΥ 


- τηρώ κριτήριο, πληρώ 


- ιτίθθί 3 οπίβποη, 


κριτήριο, ικανοποιώ 
κριτήριο 


ΟόδθΠ/8 3 ΟΙΊΐΘΠΟη 


- τμήμα αγοράς 


- ΓΠ3ΓΚΘΙ δθςιιπβηί 


- τμήμα κατασκευής 


- ΓΠ3ηυί3θΙυπη9 ρ3ά 


- τμήμα σχεδιασμού 


- άβδίςιη ρθτί 


- τροποποίηση 


- ητοόίίίοθίίοη 


- τροποποίηση σύνδεσης 


- ιποάίίγίης 3 




οοηηβοίίοη 


• τροποποιώ σύνδεση 


- ιηοοϋίγ 3 οοηηθοίίοη 


- τροποποιώ σύστημα 


- 3ΠΤ8ηά 3 ςυθΙίίγ 


ποιότητας 


δγδίθηη, ηοόίίγ 3 
ςυαϋΐγ εγδίθίτι 


- τύπος 


- Ιγρ© 


- τυχαία διαστήματα 


- Γ3ηάοητ ίη1θτν3ΐδ 


- υποσύστημα, 

Υ 

- δυό-βδδβιπόΙγ 


κατασκευαστικό υποσύστημα 
- υποχρεώσεις κατασκευαστή 


- θδΙί93ΐίθΠ5 οί 3 




ΓΠ3ηυί30ίυΓΘΓ 


- φάσμα ραδιοσυχνοτήτων 

Φ 

- Γ3εΙίο ΪΓβςυβηογ 




δρβοίΓυιπ 


- φορέας εκμετάλλευσης 


- ρυόΐίο 


δημόσιου 


(ίβίβοοίτι τη υ η ΐοθίϊοηδ) 


(τηλεπικοινωνιακού) 

δικτύου 


ηβίννοιΊ< ΟρθΓθίΟΓ 


- φορέας εκμετάλλευσης 


- ΠβίννΟΓΚ ΟρβΓΒίΟΓ, 


δικτύου, φορέας 
εκμετάλλευσης 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου 


ίθΙβοοΓηιηυηίοβίϊοηδ 
ηθίννοτΚ ΟρβΓΒίΟΓ 


- φορέας εκμετάλλευσης 


- (ΙθΙθοοΓΠΓπυηίοθίίοηδ) 


(τηλεπικοινωνιακού) 

δικτύου 

γ 

ΠθίννΟΓΚ ΟρθΓΒίΟΓ 


- χρεώνω σύνδεση 

/V 

- 0ΐΤ3Γ9β Ϊ0Γ 3 




οοηηθοίίοη 


- χρέωση σύνδεσης 


- εΐΊ3Γ9ΪΠ9 ΪΟΓ 3 




οοηηβοΐιοη 


- χώροι του κατασκευαστή, 


- ΓηαπυίθοίυτθΓ'β 


εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή 


ρτβπηΐδβδ 
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9Β. ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 


Αγγλικός Ορος 

Α 

- βάάϊίίοη Ιο θπ ΕΟ 

Ιγρθ-θΧ3ΐηίη3ΐίοη 

ΟβΓίΐίίΟβίθ 

- ΒάάίίϊοηβΙ 3ρρΓθν3ΐ 

- 30βρυ3ΐβ 

- 30ΓΠΪηί5ίΓ3ίίνθ 

3ρρΓθν3ΐ 

- 30ΓΠίηΪ5ΐΓ3ΐίν8 

3υίίιοπίγ 

- 3ϋΓΠίηί5ΐΓ3ΐίνβ ννΟΓΚ 

- 3ίίθθί ίίΐβ 

οοηίοππίίγ 

- βίίίΧ 3 ΓΤΊ3ΓΚ 

- 3ΙΊΠΘΠΡ 3 ςυβίίίγ 

δγδίβΠΤ, ΓΠΟόίίγ 3 
ςυβίίίγ δγδίβηη 

- βηηυΙ ίόβ 

άβδ^ηβίίοη 

- 3ρρΙίθ3Πΐ 

- 3ρρΙίθ3ίίοη ίοΓ ΕΟ 

ΐγρθ-6Χ3Γηϊη3ίίοη 

- βρρτονβΙ ίοτ οοηηβοίίοη 

- ΑρρΓον3ΐδ ΟοιηιπίΙίΘθ ΑΟΤΕ 

ίΟΓ ΤθΓΙΎΐίηΒΐ 

ΕςυϊρπίθηΙ 

- 3ρρΓ0νθ 3 ρυ3ΐί1γ 

εγείβιη 

- βρρΓονβά ρυθΙίίγ 

δγδίθΓΠ 

- 3ρρΓθν80 Ιγρθ 

- 350ΘΓΪ3ΪΓΙ 

- 355855 

- 355655 3 ςυβίϊίγ 

δγδίβιη 

- 355β55ΓηθΠί 

- 355855ΓΠΘΠ{ άθΟίδΙΟΠ 

- 355θ55ΐηβηΙ οί 3 

ρυ3ΐίίγ δγδίθΓη 

- 355θδ5ΓΠβηί νίδίί 

- 3558550Γ 

- 3551ΙΓΘ ΟΟΓΠρΙί3ηθθ 

- 3ί1θ5ΐ 

- 3ίίβ5ί3ίίθΠ Οί 

οοηίοιτηίίγ 

- 3ϋ0ίί 

- 3ϋάίί {V.} 

- 3ϋάίί ΓβρΟΓί 

- θυάϊίϊηρ 


Αγγλική Ελληνικός Ορος 

Συντομογ. 

- συμπλήρωμα πιστοποιητικού 

εξέτασης τύπου κατά ΕΕ 

- συμπληρωματική έγκριση 

- επαρκής 

- διοικητική έγκριση 

- διοικητική αρχή 

- διοικητικές εργασίες 

- επηρεάζω τη συμμόρφωση 

- επιθέτω σήμα, επικολλώ 

σήμα 

- τροποποιώ σύστημα 

ποιότητας 

- ακυρώνω τον καθορισμό 

- αϊτών 

- αίτηση εξέτασης τύπου 

κατά ΕΕ 

- έγκριση σύνδεσης 

- Επιτροπή Εγκρίσεων ΑΟΤΕ 

Τερματικού Εξοπλισμού 

- εγκρίνω σύστημα ποιότητας 

- εγκεκριμένο σύστημα 

ποιότητας 

- εγκεκριμένος τύπος 

- διαπιστώνω 

- αξιολογώ 

- αξιολογώ σύστημα 

ποιότητας 

- αξιολόγηση 

- απόφαση αξιολόγησης 

- αξιολόγηση συστήματος 

ποιότητας 

- επίσκεψη αξιολόγησης 

- αξιολογητής 

- διασφαλίζω τη συμφωνία, 

διασφαλίζω τη συμμόρφωση 

- επιβεβαιώνω 

- επιβεβαίωση συμμόρφωσης 

- επιθεώρηση 

- επιθεωρώ 

- έκθεση επιθεώρησης 

- επιθεώρηση 


Ελληνική 

Συντομογ. 
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Αγγλικός Ορος Αγγλική Ελληνικός Ορος 

Συντομογ. 


• 3υόίίίη9 ίβθΐπ 

- θυίίιοπ'ζβά 

- θυίίιοπζβά 

ΓθρΓθδβηίθϋνβ 


1>3ΐοΙι 


- ΟβΙίόΓθίΐοη 

- 03ΐϊ6Γ3ίϊθη 03ί3 

- ΌΕ" πίβγΚ 

- 'ΌΕ" πίθτΚίηρ 

- οθτίίίίοθίίοη 

* οθτίίίίοθίίοη οί 
οοηίοππίίγ 

- ΟβΓίίίγ 

- ΟίΐθΓρβ ίΟΓ 3 

οοηηβοίΐοη 

- Οίΐθτρίηρ ίΟΓ 3 

οοηηθοίίοη 

- οίιβοΚ ίίιβ οοηίοππίίγ 

- οΪΓουίί 

- οΙβ3Γ 3 οοηηβοίΐοη 

- ΟΙΘ3ΠΠ9 

- θΙθ3ΠΠ9 3 

οοηηβοίΐοη 

- οοΓηιηοη Ιβοίιηίοθί 

Γθ9υί3ίίοη 

- Οοτηιπυηίίγ-ννίάβ 

θνθίΐθόίΐϊίγ, 

Εϋ-ννίάβ βνθίΐθόϋίίγ 

- οοΓηρΙίθηοβ 

- ΟΟΓΠρίγ {ννίίίι} 

- οοΓηροηβηί 

- οοηοΐυάβ 3η 

39ΓΘΘΓΠβηί 

- οοηοίυβίοηδ οί ίίι© 

θΧ3Γηίη3ίίοη 

- οοηάίίίοηδ ίοΓ 

νθίίάίίγ 

- οοηίοππίίγ 

- οοηίοιτηίίγ 

3δδθδδΓΠθηί 

- οοηίοπηίίγ ίο ίγρβ, 

ΟΟηίΟΓΓΠίίγ ννίίίι ίίΐθ 
ίγρθ 

- οοηηθοί (ίΐΓβοίΙγ 


- ομάδα επιθεώρησης 
■ εξουσιοδοτημένος 

- εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος 


- μερίδα (παραγωγής), 

παρτίδα (παραγωγής) 

Ο 

- βαθμονόμηση 

- στοιχεία βαθμονόμησης 

- σήμα ’ΌΕ" 

- σήμανση ΌΕ" 

- πιστοποίηση 

- πιστοποίηση συμμόρφωσης 

- πιστοποιώ 

- χρεώνω σύνδεση 

- χρέωση σύνδεσης 

- (εξ)ελέγχω τη συμμόρφωση 

- κύκλωμα 

- απολύω σύνδεση 

- απόλυση {μιας σύνδεσης) 

- απόλυση σύνδεσης 

ΟΤΚ - κοινός τεχνικός 

κανονισμός 

- διαθεσιμότητα σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ενωση, 

πανευρωενωσική 

διαθεσιμότητα 

- συμφωνία, συμμόρφωση 

* συμφωνώ, συμμορφώνομαι 

- εξάρτημα 

- συνάπτω συμφωνία 

- συμπεράσματα της εξέτασης 

- προϋποθέσεις ισχύος 

- συμμόρφωση 

- αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης 

- συμμόρφωση προς τον τύπο 


- συνδέω άμεσα 


Ελληνική 

Συντομογ. 


οτκ 
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Αγγλικός Ορος 


- οοηηβοί ίηάίτθοΙΙγ 

- οοηηθοΐίοη 

- οοηδίδίβηΐ 

ϊηίθΓρΓθΐ 3 ίίοη 

- 0ΠΐβΓΪ3 ίΟΓ 

άβδϊρηβίίοη 

- 0ΙΪΙΘΓΪ3 οί νβίιάϊίγ 


- άβαδΐοη 

- άβοϊδΐοη οπ ηυ3ΐϊίγ 

355υΓ3Π0θ 355βδδΓηθΠί 

- 06θΐ3Γ3ΐίθΠ 

- 0θθΐ3Γ3ΐίθη οί 

οοηίοππίίγ 

- 0Θθΐ3Γ3ΐίθΠ οί 

οοηίοΓΓπίίγ Ιο ίγρβ 

- 060Ι3ΓΘ 

- όθδΐ9η 

- άθδΐρη 3 ρτοάυοί 

- όθδΐςη οοπΙγοΙ 

- άβδίρη 0Γ3ννΐη95 

- όθδί9η 8Χ3Γηίη3ίίοη 

0ΘΓΐίίΪ03ΐΘ 

- 0βδί9Π ρ3Γί 

- άβδίρη νβπίίοβίΐοη 

ίθοίιηϊςυθδ 

- 0βδΙ9Π3ΐβ 

- άθδίρηβίθά 

- άβδίρηαίίοη 

- 0θδΙ9ΠΘΓ 

- όβίθΓΓΠίΠΒΐίοη οί 

ΟΟΠίΟΓΓΠίΙγ 

- όΐΓθοί οοηηβοίίοη 

- άίΓβΟίΟΓ 

- άίδοοηηθοί 

- άίδοοηηβοίίοη 

- όοουιηβηΐβίίοη 

- όΓ3ννίη9β 

- ΕΟ {30].}, Ευ [Βά].} 

- ΕΟ όβοΐ3Γ3ΐίοη οί 

οοηίοηηίίγ, Ευ 
0θθΐ3Γ3ίϊθη οί 
οοηίοΓΓπίίγ 

- ΕΟ γπθγΚ οί 

οοηίοΓΓπίίγ, Ευ ΓΠ3ΓΚ 
οί ΟΟΠίΟΓΓΠΪΙγ 


Αγγλική Ελληνικός Ορος Ελληνική 

Συντομογ. Συντομογ. 


- συνδέω έμμεσα 

- σύνδεση 

»μονοσήμαντη διερμήνευση 

- κριτήρια καθορισμού 

- κριτήρια εγκυρότητας 


- απόφαση 

- απόφαση για την 

αξιολόγηση διασφάλισης 
ποιότητας 

- δήλωση 

- δήλωση συμμόρφωσης 

- δήλωση συμμόρφωσης προς 

τον τύπο 

- δηλώνω 

- σχεδιασμός 

- σχεδιάζω προϊόν 

- έλεγχος σχεδιασμού 

- μελετητικά σχέδια 

- πιστοποιητικό εξέτασης 

σχεδιασμού 

- τμήμα σχεδιασμού 

- τεχνικές επαλήθευσης 

σχεδιασμού 

- καθορίζω 

- καθορισμένος 

- καθορισμός 

- σχεδιαστής, μελετητής 

- προσδιορισμός της 

συμμόρφωσης 

- άμεση σύνδεση 

- διευθυντής 

- αποσυνδέω 

- αποσύνδεση 

- τεκμηρίωση, έγγραφα 

- σχέδια 

- κατά ΕΕ, ευρωενωσικός 

- δήλωση συμμόρφωσης κατά 

ΕΕ, ευρωενωσική δήλωση 
συμμόρφωσης 

- σήμα συμμόρφωσης κατά ΕΕ, 

ευρωενωσικό σήμα 
συμμόρφωσης 
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Αγγλική Ελληνικός Ορος Ελληνική 

Συντομογ. Συντομογ. 


- ΕΟ ςυβίίίγ δγδίβπι 

θρρΓονθΙ, ΕίΙ ςυθίίίγ 
βγδίβπι θρρΓονθΙ 

- ΕΟ ςυβίίίγ δγδίβπι 

βρρΓονθΙ άβοίδίοη, 

Ευ ηυβίίίγ δγδίβπι 
θρρΓονθΙ άβοίδίοη 

- ΕΟ δυΓνβίΙΐΗπεβ, Ευ 

δυΓνβίΙΙθηοθ 

- ΕΟ ίγρβ-βχ3πιίη3ίίοη, 

Ευ ίγρβ'θΧθΓπίηθΙίοπ 

- ΕΟ ίγρβ-βΧ3πιίη3ίίοη 

οβΓίίίϊοθίβ, Ευ 

ίγρβ-βχβιπίηβίϊοη 

0βΐ1ίίίθ3ΐβ 

- βίίβοίίνβ ορθΓ3ίϊοη 

- βίίβοίίνβ υδθ οί ίίιβ 

ΓβΡίο ίτβςυβηογ 
δρβοίΓυπι 

- βίίίοίβηί 

- βίβοίΓοπιβςηβίίο ΕΜΟ 

οοπΊρβίίΡίΙίίγ 

- βίβοίτοπιβςιηβίίο 

ΙΤΙ83ηδ 

- βίβππβηί 

- ΘΠδυΓΘ 

- βδδβηϋβΙ 

ΓβηυϊΓβιπθηίδ 

- βδίβΡΙίδίι 3 

οοηηβοίίοη 

- θδΙθΡΙίδΜβΡ ννίίίιίη 

ίίιβ ΟοπΓίΓηυηίίγ, 
βδίβΡΙίδίιβά ννϊΙΜϊη 
ίίιβ ΕυΓορθΒη υηίοη 

- βδίβΡΙίδίιίηρ 3 

οοηηβοίίοη 

- βδίθΡΙίδίιπιβηί 

- Ευ βρρΓονβΙ ίοΓ οοηηβοίίοη 
-Ευ δυη/βίΙΙβηοβ, ΕΟ 

δυη/βίΙίΒηοβ 

- Ευ-ννίΡβ 

3ν3ίΐ3βίΙίίγ, 

Οοπιπιυηίίγ-ννίάβ 

3ν3Ϊΐ3ΡίΙίίγ 

- ΕυΓορβ3η υηίοη Ευ 

- βνβΐυβίβ 

- βν3ΐυ3ίίοη 


- έγκριση συστήματος 

ποιότητας κατά ΕΕ, 
ευρωενωσική έγκριση 
συστήματος ποιότητας 

- απόφαση έγκρισης 

συστήματος ποιότητας κατά 
ΕΕ, απόφαση ευρωενωσικής 
έγκρισης συστήματος 
ποιότητας 

- επιτήρηση κατά ΕΕ, 

ευρωενωσική επιτήρηση 

- εξέταση τύπου κατά ΕΕ, 

ευρωενωσική εξέταση τύπου 

- πιστοποιητικό εξέτασης 

τύπου κατά ΕΕ, 
ευρωενωσικό πιτοποιητικό 
εξέτασης τύπου 

- αποτελεσματική λειτουργία 

- αποτελεσματική χρήση του 

φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 

- αποδοτικός, 

αποτελεσματικός 

- ηλεκτρομαγνητική ΕΜΟ 

συμβατότητα 

- ηλεκτρομαγνητικά μέσα, 

ηλεκτρομαγνητικό μέσο 

- στοιχείο 

- εξασφαλίζω 

- ουσιώδεις απαιτήσεις 

- αποκαθιστώ σύνδεση 

- εγκατεστημένος στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση 


- αποκατάσταση σύνδεσης 

- δημιουργία, καθιέρωση, 

εγκαθρίδυση 

- έγκριση σύνδεσης κατά ΕΕ 

- ευρωενωσική επιτήρηση, 

επιτήρηση κατά ΕΕ 

- πανευρωενωσική 

διαθεσιμότητα, 
διαθεσιμότητα σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ενωση 

- Ευρωπαϊκή Ενωση ΕΕ 

- αποτιμώ 

- αποτίμηση 
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Αγγλικός Ορος Αγγλική 

Συντομογ. 

- θνθίυβίίοπ ρΓοοβόυΓβ 

- θχοΓπίηθΙίοη 

Ρ 

- ίίηβΙ ρτοάυοί 

- ίίηβΙ ρτοάυοί 

ίηερβοίίοη 

- ίίηβΙ ρτοάυοί 

Ιβεΐϊης 

- ίΓΘΘ 0ίΓ0ϋΐ3ΐί0Π 

- ίυΙΙ ςυβϋΐγ 

3381ΙΓ3Π06 

- ίυηοίίοη 

Ο 

- 9βηθΓ3ΐ 

ίγρθ-άβδοιϊρίίοη 

- 9Γ3ρίιϊθ3ΐ άβρϊοΐΐοη 

- Ογθθπ ΡθρβΓ 

Η 

- ί) 3 ΙΤηθηίΖβά 5ί3Π03ΓθΙ 

- ίιοΙά 3 οοηηβοίίοη 

- ΙιοΙϋίη9 3 οοηηβοίίοη 

I 

- ϊάβηίίίίοβίΐοη 

ηυπηόβΓ 

- ίΓπρβιΙίθΗΐγ 

- ίιπρβάβ ίίιβ ρΐ30ΙΠ9 

οη ίίιβ ΓΠΒΓΚβί 

- ϊητρίβηηβηΐβίίοη, 

ίΓ3η5ρο5ίΙϊοη {οί 3 
βυΓΟρβΒΠ 5ΐ3Π03Γ0} 

- ίηοοπβοί 

3ρρΙίθ3ίΐοη 

- ϊηάϊοθίίοη 

- ϊηάίΓβοί οοηηβοίίοη 

- ϊηάυοβηΓίβηΙ 

- ίηίοππθΐίοη 

- Ιηίοιτηβίίοη ΙΤ 

ΤθοΙίποΙο9Υ 

- ίηίίΐΒΐίδΓΠ 

- ίηίίίβίδ 

- ίηδρβοίίοη 

- ίηδρβοίίοη Γβροιΐ 

- ίηδρβοίίοη νΐβϊί 

• ίηδίβΙΙ 

* ΐηδΙβΙΙβΓ 


Ελληνικός Ορος Ελληνική 

Συντομογ. 


- διαδικασία αποτίμησης 

- εξέταση 


- τελικό προϊόν 

- έλεγχος τελικών προϊόντων 

- δοκιμές τελικών προϊόντων 

- ελεύθερη κυκλοφορία 

- πλήρης διασφάλιση 

ποιότητας 

- λειτουργία 


- γενική περιγραφή τύπου 

- γραφική απεικόνιση 

- Πράσινη Βίβλος 

- εναρμονισμένο πρότυπο 

- συγκρατώ σύνδεση 

- συγκράτηση σύνδεσης 

- αριθμός αναγνώρισης 

- αμεροληψία 

- εμποδίζω τη διάθεση στην 

αγορά 

- μεταφορά σε εθνικό 

επίπεδο {ενός ευρωπαϊκού 
προτύπου} 

- λανθασμένη εφαρμογή 

- ένδειξη 

- έμμεση σύνδεση 

- επιρροή 

- πληροφορία, πληροφορίες 

-Τεχνολογία Πληροφοριών 1Τ 

- αρκτικόλεξο 

- αρχικά 

- έλεγχος, έλεγχοι, 

επιθεώρηση 

- έκθεση ελέγχου 

- επίσκεψη ελέγχου 

- εγκαθιστώ 

- εγκαταστάτης 
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Αγγλικός Ορος Αγγλική 

Συντομογ. 

- ϊηίβπάβά 

- ίηίθηάβά ρυΓροεβ 

- ίηίβΓΟοηηβοίίοη 

- ίηίθΓβδί 

- ΐηΙβηνοΓΚ (νίθ) 

- ϊηΙβη/νοΓΚ (ννίίίι) 

- ίηίβη/νοΓΚίη9 (νϊβ) 

- ϊηΙβΓννΟΓΚίης (ννΐίΐτ) 

- ίδδυβ 3 06ΐ1ΐίΪ03ίθ 

- ίδδυβ 3 ςυβίίίγ 

δγδίβΓΠ 3ρρΓ0ν3ΐ 

ϋ 

- ]υδΙίΓΐθό 03δθ 

- )υδΙϊίγ 

- )30βΙ 

- Ι3&β1ϋη9 

- ΙβνβΙ οί ηυβίίίγ 

- ΙβνβΙ οί δθίθίγ 

- ΙΪ3όΐΙϋγ ΐηδυΓβηοβ 

- Ιοί 

Μ 

- Γη3ίηΐ3ίη 

- ιπβηβςβιπβηΐ 

- Γη3ηυί3θΙυΓβ 

- ΓηβηυίβοΙυΓβ, 

Γη3ηυί3θΙυπη9 

- ΓΠ3ηυί30{υΓθΓ 

- ΓΤ13ηυί30ΐυΓΘΓ'δ 

0θθΐ3Γ3ίίθΠ 

- ιτοηυίβοίυΓβΓ'δ 

ρΓΘΓΠίδβδ 

- ΓΠ3ηϋί30ίυΓΪη9 

0Γ3ννΐΠ95 

- Γη3ηυί3θίυπη9 ραιΐ 

- ιτΐ3ηυί30ίυπη9 

ρΓΟΟβδδ 

- γπ3γΚ οί οοηίοιτηίίγ 

- γπβγΚθΙ δθ9ΠΊθη1 

- ποτΚβίϊης 

- ΓΠ3ΓΚίη9 

- ΓΠΘΘί 3 οπίβιϊοη, 

ΟόδβΙΎβ 3 ΟΠίβΙΪΟΠ 


Ελληνικός Ορος Ελληνική 

Συντομογ. 

- σχεδιαζόμενος, 

μελετώμενος 

- σκοπός προορισμού, 

προορισμός 

- διασύνδεση 

- συμφέρον 

- διασυνεργάζομαι (μέσω) 

- διασυνεργάζομαι (με) 

- διασυνεργασία (μέσω) 

- διασυνεργασία (με) 

- εκδίδω πιστοποιητικό 

- εκδίδω έγκριση συστήματος 

ποιότητας 

- αιτιολογημένη περίπτωση 
• αιτιολογώ 


- επίσημα, ετικέτα 

- επισηματοθέτηση, 

ετικετάρισμα 

- στάθμη ποιότητας 

- επίπεδο ασφάλειας 

- ασφάλεια αστικής ευθύνης 

- παρτίδα (παραγωγής) 

- συντηρώ 

- διοίκηση, διαχείριση 

- κατασκευάζω 

- κατασκευή 

- κατασκευαστής 

- δήλωση κατασκευαστή 

- εγκαταστάσεις του 

κατασκευαστή, χώροι του 
κατασκευαστή 

- κατασκευαστικά σχέδια 

- τμήμα κατασκευής 

- διεργασία κατασκευής, 

κατασκευαστική διεργασία 

- σήμα συμμόρφωσης 

- τμήμα αγοράς 

- διάθεση στην αγορά 

- σήμανση 

- πληρώ κριτήριο, ικανοποιώ 

κριτήριο, τηρώ κριτήριο 
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Αγγλικός Ορος Αγγλική Ελληνικός Ορος 

Συντομογ. 


- ΓΠΪΟΓΟννθνβ {30]} 

- ΓΠΙΟΓΟννθνθδ 

- ΓηϊηίΓπυΓΠ οηΙβΓίβ ίοτ 

άβδφηβΐίοη 

- ιτιοάίίίοδίίοη 

- ιποάίίγ 3 οοηηβοΐίοη 

- τηοάίίγ 3 ςυβίίΐγ 

δγείβπη, βιπβηά 3 
ςυβίίΐγ δγδίβΓΠ 

- ΓτιοοΙΐίγίη 9 3 

οοηηβοΐίοη 
• ηιοηίΙοΓ 

- πιοηϊΙοππ 9 

- τηυΐυβί τβοορηίΐίοη 

οί οοηίοιτηίΐγ 


* μικροκυματικός 

- μικροκύματα 

- ελάχιστα κριτήρια 

καθορισμού 

- τροποποίηση 

- τροποποιώ σύνδεση 

- τροποποιώ σύστημα 

ποιότητας 

- τροποποίηση σύνδεσης 

- παρακολουθώ 

- παρακολούθηση 

- αμοιβαία αναγνώριση της 

συμμόρφωσης 


Ν 


- Π3ΐίοη3ΐ 3ρρτον3ΐ ίοτ οοηηβοΐίοη 

- Π3ΐί0Π3ΐ ΒυΙίΐΟΓΪΙίβδ 

- Π3ΐΐθη3ΐ 3ΐ3η03Γά 

- ηβΙννοτΚ ορβΓ3ΐοτ, 

ΙβΙβοοπι ιπ υηίοΒίίοηδ 
ηβΙννοτΚ ορβΓ3ΐοτ 

- ηβΙννοτΚ ΙβΓτηίηβΙίοη 

ροίηΐ 

- ηοΐίίϊοθΐίοη 

- ηοΐίίίβά όοάγ 

- ηοΐίίγ 

- ηοΐίίγ {3 όοάγ} Ιο 


- εθνική έγκριση σύνδεσης 

- εθνικές αρχές, κρατικές 

αρχές 

- εθνικό πρότυπο 

- φορέας εκμετάλλευσης 

δικτύου, φορέας 
εκμετάλλευσης 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

- σημείο τερματισμού 

δικτύου, σημείο απόληξης 
δικτύου 

- διακοίνωση 

- διακοινωμένος οργανισμός 

- κοινοποιώ 

- διακοινώνω {οργανισμό} σε 


- οόΙί93ΐίοηδ οί 3 

ΓπβηυίβοΙυτβτ 

- οόδβτνβ ρτοίβδδίοηθΙ 

δβοτθογ 

- ορβτ3ΐθ 3 ςυθίίΐγ 

δγδίβτη 

- ορβτ3ΐίη9 τηβηυβί 

- ορβτθΐίοη 

- ορίίοβί ητιββηδ 

- ορίίοβ! δγδίβηη (οί 

οοηηβοΐίοη) 

- οτ93ηίζ3ΐίοη3ί 

δίτυοίυτβ · 

- 0Π9ίη3ί θρρτονβΙ 

- ουίοοπιβ 


- υποχρεώσεις κατασκευαστή 

- τηρώ επαγγελματικό 

απόρρητο 

- λειτουργώ σύστημα 

ποιότητας 

- εγχειρίδιο λειτουργίας, 

εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 

- λειτουργία 

- οπτικά μέσα, οπτικό μέσο 

- οπτικό σύστημα (σύνδεσης) 

- οργανωτική δομή 

- αρχική έγκριση 

- έκβαση 


Ελληνική 

Συντομογ. 
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Αγγλικός Ορος 


- ρθοΙοθϊης 

- Ρ3Γίίθ5 οοηοθτηβοί 

- ρβΓίΟΓΓΤΙ 3 Ιβδί, 

03ΓΙ7 ουί 3 ΙβεΙ 

- ρθΓίοηη 3 η 

ΘΧ3ΓΠίΠ3ίίθη 

- ρθΓίΟΙΎΠΒηΟΘ 

- ρΐ30Θ ΟΠ ίϊΐβ ΓΠ3Γΐ<ΘΙ 

- ρΐ3θίη9 οη ίΐΐθ 

ΓΠ3ΓΚθί 

- ροννθΓ 

- ρΐΌΟβόυΓβ 

- ΡΓ00Θ55 

- ρΐΌΟβδδ ίηίΟΓΓΠΒίίοη 

- ρΓΟόυΟί 03ίβ90Γγ 

- ρι-οάυοί οΡθοΚ 

- ρΓοάυοί ςυβίίίγ 

- ρΐΌάυοί ίβοίτηοίοργ 

- ρΓοάυοίίοη 

- ρΐΌοΙυοΙίοη ςυαίίίγ 

3551ΙΓ3Π0β 

- ρΓ0ίθ55ί0Π3ΐ 

ίηίθ9Γϊίγ 

- ρΓθίθ55ίθΠ3ΐ 5ΘΟΓΘΟΥ 

- ρΓθίβ 5 δΐΟΓ 3 ΐ 

ίΓ3ίπίΠ9 

- ρΓΟίθΟίίοη ίΐΌΓΠ ΙΊ3ΓΠΊ 

- ρΓονΐδϊοηδ 

- ρυόΐίο 

ΙθΙβοοΓΠΓηυηίοθίϊοηδ 
ίηίΓθδίΓυοΙϋΓβ 
-ρυόϋο 

ίθΙθοοΓηιηυηίοθίίοπδ 

ηβίννοΓΚ 

- ρυόίίο 

(ίβΙθοοΓηΓπυηίοθΙίοηδ) 
ΠβΙννΟΓΚ ΟρβΓΒίΟΓ 


- ςυ3ΐϊίϊθ3ίίοη τοροτΐ 

{οί ρβΓδοηηβΙ} 

- ςυβίιίγ 3δδυΓ3ποθ 

- ςυβίιίγ 3δδυΓ3ηοθ 

3δδθδδΓηθπί 

- ςυβίϊίγ 3δδυΓ3ηοβ 

ΙβοΐΊΠίςυβδ 

- (ςυβΙίίγ) αυάίί 

- ςυβίϊίγ οοηίΓοΙ 


Αγγλική Ελληνικός Ορος 

Συντομογ. 


- συσκευασία 

- ενδιαφερόμενο μέρη 

- εκτελώ δοκιμή, διεξάγω 

δοκιμή 

- εκτελώ εξέταση 

- επίδοση, επιδόσεις 

- διαθέτω στη αγορά 

- διάθεση στην αγορά 

- εξουσία 

- διαδικασία 

- διεργασία 

- επεξεργάζομαι πληροφορίες 

- κατηγορία προϊόντος 

- (εξ)έλεγχος προϊόντων 

- ποιότητα προϊόντος 

- τεχνολογία προϊόντος 

- παραγωγή 

- διασφάλιση ποιότητας 

παραγωγής 

- επαγγελματική ακεραιότητα 

- επαγγελματικό απόρρητο 

- επαγγελματική κατάρτιση 

- προστασία από βλάβες 

- διατάξεις 

- δημόσια υποδομή 

τηλεπικοινωνιών, δημόσια 
τηλεπικοινωνιακή υποδομή 

- δημόσιο τηλεπικοινωνιακό 

δίκτυο 

- φορέας εκμετάλλευσης 

δημόσιου 

(τηλεπικοινωνιακού) 

δικτύου 


- έκθεση αξιολόγησης 

{προσωπικού} 

- διασφάλιση ποιότητας 

- αξιολόγηση διασφάλισης 

ποιότητας 

- τεχνικές διασφάλισης 

ποιότητας 

- επιθεώρηση (ποιότητας) 

- έλεγχος ποιότητας 


Ελληνική 

Συντομογ. 
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Αγγλικός Ορος 


- ηυβίϊίγ ΓΠ3η39βΓπβηί 

- ςυβίιίγ ιτΐ3ηυ3ΐ 

- ρυβίίίγ οό)βοΙΐνθ 

- ςυβΠΙγ ρίβη 

- ςυθίϊίγ ροίίσγ 

- ςυβίίίγ ρΓ09Γ3ΐτιηΊβ 

- ςυβίίίγ ΓβοοΓόδ 

- ςυβίϊίγ δγδίβιη 

- ηυθίϊίγ δγβίβιπ 

ΒρρΓονβΙ 

- ςυθίίίγ δγδίβιπ 

3ΡΡΓθν3ΐ ΟΘΓίίίίθ3ίβ 

- ςυαϋίγ δγδίθΓΠ 

άοουιπβηίθίΐοη 

- ςυθΓθηίθθ 


- ΓβεΙΐο ίΓβςυβησγ 

ερβοίΓυτη 

- Γ3ϋϊο δγδίβιπ (οί 

οοηηθσίίοη) 

- Γθηάοιπ ϊηίβη/θΐδ 

- Γβ3ΐ οοηηθοίίοη 

- τβθδοηβά Βδδβδδηπθηί 

άθοίδίοη 

- Γβοθίνβ ίηίοΓΠΊθΙίοη 

- Γβ009ΠίΖβ(ϊ δίθΠάθΓάδ 

όοάγ 

- ΓβοοθηίζβοΙ δίβίυβ 

- ΓβίθΓΘΠΟΘδ 

- ΓβρΓθδβηΙθίίνθ 

- ΓθςυϊΓθηηβηΙ 

- ΓβδθΓνβά δθΓνίΟΘ 

- ΓθδροηδϊόϊΙίίγ 

- ΓθδυΙΙ οί 3 Ιθδί, 

ίβδί ΓβδυΙί 

- ΓθδυΙίδ οί 3Π3ΐγδβδ 

- ΓθδυΙίδ οί 

θΧθΓπϊηθίϊοπ 


- δθίβίγ 

- δθίβίγ οί ΘΓΠρΙΟγβθδ 

- δοορθ οί 3 ΟΤΚ 

- δοορβ δί3ίθΐηβηί 

- δβηά ϊηίοΓΓΠΒΐίοη 

- δθΓνίΟΘ ρΓΟνίΡθΓ 


Αγγλική Ελληνικός Ορος 

Συντομογ. 


- διοίκηση ποιότητας, 

διαχείριση ποιότητας 

- εγχειρίδιο ποιότητας 

- στόχος ποιότητας 

- σχέδιο ποιότητας 

• πολιτική ποιότητας 

- πρόγραμμα ποιότητας 

- αρχεία ποιότητας, 

εγγραφές ποιότητας 

- σύστημα ποιότητας 

- έγκριση συστήματος 

ποιότητας 

- πιστοποιητικό έγκρισης 

συστήματος ποιότητας 

- τεκμηρίωση συστήματος 

ποιότητας 

- εγγυώμαι 


- φάσμα ραδιοσυχνοτήτων 

- ραδιοκυματικό σύστημα 

(σύνδεσης), ραδιοσύστημα 
(σύνδεσης) 

- τυχαία διαστήματα 

- πραγματική σύνδεση 

- αιτιολογημένη απόφαση 

αξιολόγησης 

- λαμβάνω πληροφορίες 

- αναγνωρισμένος οργανισμός 

τυποποίησης 

- αναγνωρισμένο στάτο 

- στοιχεία αναφοράς 

- αντιπρόσωπος 

- απαίτηση 

- δεσμευμένη υπηρεσία 

- ευθύνη, αρμοδιότητα 
* αποτέλεσμα δοκιμής 

- αποτελέσματα αναλύσεων 

- αποτελέσματα εξέτασης 


8 

- ασφάλεια 

- ασφάλεια προσωπικού 

- αντικείμενο ενός ΟΤΚ 

- δήλωση αντικειμένου 

- στέλνω πληροφορίες 

- παροχέας υπηρεσίας 


Ελληνική 

Συντομογ. 
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Αγγλικός Ορος Αγγλική Ελληνικός Ορος 

Συντομογ. 


- δΜοΓΐοοιπίηθ 

- δΐ3η03ΐχ| 

• δΐ3Π03Γ0δ 0θάγ 

- δί3Π(ϋη9 οοΓπηιίΙίθθ 

- δΐΟΓ39θ 

- δυό-3δδβηηόΙγ 

- δυρρΙϊβΓ'δ 

όβεΐ3Γ3ϋοη 

- δυΓνβίΙΙβηοβ 

- δυΓνβίΙΙβηοβ ί3δΚ 

- δγδίθΓΤΙ οί 

οοΓΠΓηυηίοβΙίοη 

- δγδΐθίτίθίίο 3θίίοηδ 

- δγδίθΙΎ13ΐίθ 3ΠθΙ 

ΟΓόθΓΐγ ΓΠ3ΠΠ8Γ 


- έλλειψη, ελάττωμα 

- πρότυπο 

- οργανισμός τυποποίησης 

- μόνιμη επιτροπή 
* αποθήκευση 

- (κατασκευαστικό) 

υποσύστημα 

- δήλωση προμηθευτή 

- επιτήρηση 

- έργο επιτήρησης, εποπτικό 

καθήκον 

- σύστημα επικοινωνίας 

- συστηματικές ενέργειες 

- συστηματικός και 

μεθοδικός τρόπος 


- ΐ3δΚ 

- ίβοίιηϊοβΙ 

σίΐ3Γ3θίΘΙΪ8ΐίθδ 

- ίθθίΐΠΪ03ΐ ΟΟΓΠρθίθΠΟΘ 

- ΙβθίΐΠίθ3ί 

άοουιπβηίβίΐοπ 

- ΐθοήηίοΒΐ ΓβρυΙβίίοη 

- Ιθοίιηϊοθί 

δρθοίίίθ3ΐϊοη 

- ίβοίιηίοθΙ ΐΓ3ίηίη9 

- ΙβοήηίοθΙ ννοτΚ 

- (ΙθΙθοΟΓηιηυηίοΒίίοηδ) 

ΠθΙννΟΓΚ θρβΓ3ίθΓ 

- (ίθΙθΟΟΓΟιπυηίοθΐίοηδ) 

ΙβηπίηβΙ βςυίριηβηΐ 

- ΙθΓΠΊίΠ3ίίθη 

- ίβδί 

- ίβδί 3ηό θχθπιίηβΐίοη 

ίβοίίίΐίβδ 

- Ιβδί <Μθ 

- ίβδί ΐ3ί3ΟΓ3ΐ0Γγ 

- ίβδί ιπβίίιοοΙ 

- ίθδί ΡΓ09Γ3ΓΠΠΊΘ 

- ίβδί ΓβρΟΓί 

- ίβδί ΓβδυΙί, ΓβδυΙί 

οί 3 ίβδί 

- ίβδί δρβοίίίοβίϊοη 

- ίβείίης 

- ίΓ3Πδροδίίίοη, 

ίιπρΙθΓηβπί3ίίοη {οί 3 
βυΓΟρβθΠ δί3Π03Γ0} 


- καθήκον, έργο 

- τεχνικά χαρακτηριστικά 

- τεχνική ικανότητα 

- τεχνική τεκμηρίωση 

- τεχνικός κανονισμός 

- τεχνική προδιαγραφή 

- τεχνική κατάρτιση 

- τεχνικές εργασίες 

- φορέας εκμετάλλευσης 

(τηλεπικοινωνιακού) 

δικτύου 

ΤΤΕ - (τηλεπικοινωνιακός) 

τερματικός εξοπλισμός 

- τερματισμός, απόληξη 

- δοκιμή 

- εγκαταστάσεις δοκιμών και 

εξέτασης 

- στοιχεία δοκιμών 

- εργαστήριο δοκιμών 

(συμμόρφωσης) 

- μέδοδος δοκιμής 

- πρόγραμμα δοκιμών 

- έκθεση δοκιμής 

- αποτέλεσμα δοκιμής 

- προδιαγραφή δοκιμής 

- δοκιμές 

- μεταφορά σε εθνικό 

επίπεδο {ενός ευρωπαϊκού 
προτύπου} 


Ελληνική 

Συντομογ. 


ΤΤΕ 
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Αγγλικός Ορος 


-ίγρθ 

- Ιγρβ άβδοπρίίοη 

- Ιγρβ βχθΓηίηβΙΐοη 

- Ιγρβ θΧ3ΓΠίη3ΐίοη 

οβιΐϊίίοβίβ 


- υηβχρβοίβο! νίδΚ 

- υράβΐβ 3 ςυβΙΪΙγ 

δγδίβπι 

- υρό3ΐίη9 

- υδβΓ ίΐ3Π0ΙΧ)θΚ 

- υδβΓ ϊηίοππβΐίοη 

- υδβΓ δβίβίγ 


- νβΓίίγ 

- νβΓδϊοη οί 3 ρΓοόυοΙ 

- νϊΓΐυβΙ οοηηβοΐϊοη 

- νίδίΐ ΓβρΟΓΐ 

- ννίΓΘ {3(1].} 

- ννΪΓβ δγδίβΓΠ (οί 

οοηηβοίίοη) 

- ννίίίΐϋΓβνν 3 

ΟβΓίίίίθ3ΐβ 

- ννίΙΙιόΓ3νν 3 ςυβϋίγ 

δγδίβπη βρρΓονβΙ 

- ννίΙΙκίΓθνν Ιίιβ 

ηοίΐίίοβίίοη 

- ννπίίβη ϊηδίΓυοίϊοη 

- ννπίίβη ρΓοοβόυΓβ 

- ννπίίβη (ςυβίίίγ) 

ροΐίογ 


Αγγλική Ελληνικός Ορος Ελληνική 

Συντομογ. Συντομογ. 


- τύπος 

- περιγραφή τύπου 

- εξέταση τύπου 

- πιστοποιητικό εξέτασης 

τύπου 


- έκτακτη επίσκεψη, μη 

αναμενόμενη επίσκεψη 

- εκσυγχρονίζω σύστημα 

ποιότητας, ενημερώνω 
σύστημα ποιότητας 

- εκσυγχρονισμός, ενημέρωση 

- εγχειρίδιο για τον χρήστη 

- πληροφορίες για τον 

χρήστη 

- ασφάλεια χρήστη 


- επαληθεύω 

- παραλλαγή προϊόντος, 

μοντέλο προϊόντος 

- ιδεατή σύνδεση 

• έκθεση επίσκεψης 


νν 

- ενσύρματος 

- ενσύρματο σύστημα 

(σύνδεσης) 

- αποσύρω πιστοποιητικό 

■ αποσύρω έγκριση 
συστήματος ποιότητας, 
ανακαλώ έγκριση συστήματος 
ποιότητας 

- αποσύρω τη διακοίνωση 

- γραπτή οδηγία 

- γραπτή διαδικασία, γραπτό 

κείμενο διαδικασίας 

- γραπτή πολιτική 

ποιότητας, γραπτό κείμενο 
πολιτικής ποιότητας 
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86/361/ΕΟΚ 

88/301/ΕΟΚ 

91/263/ΕΟΚ 

93/68/ΕΟΚ 

93/465/ΕΟΚ 

ΑΟΤΕ 

Απ.8316/1114/89 

ΑϋΙ_ΝΒ 

ΟΕΝ 

ΟΕΝΕΕΕΟ 

“ΟΕ” 

ΟΕΡΤ 

ΟΤΡ 

ϋΕΟΤ 

ΕΟΙΤΟ 


9Γ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Οδηγία της ΕΕ “Για το αρχικό στάδιο της αμοιβαίας αναγνώρισης της 
έγκρισης τύπου για τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό”. 

Οδηγία της ΕΕ “Για τον ανταγωνισμό στην αγορά του 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού”. 

Οδηγία της ΕΕ “Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης των σχετικών με τον τερματικό 
εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένης και της αμοιβαίας 
αναγνώρισης της συμμόρφωσής του 

Οδηγία της ΕΕ για την εφαρμογή της σήμανσης “ΟΕ” 

Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ “για τις ενότητες που αφορούν τις 
διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης συμμόρφωσης 
“ΟΕ” που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις Οδηγίες τεχνικής 
εναρμόνισης”. 

ΑρρΓονβΙε ΟοηιηΊΐίίθβ ίοκ ΤβητιίηβΙ Ερυίρηηβηί 
Επιτροπή Εγκρίσεων Τερματικού Εξοπλισμού 

Απόφαση Αρ.8316/1114/27-4-89 του Υπουργού ΒΕΤ "Διαδικασίες 
και συστήματα πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας προϊόντων, 
υλικών, υπηρεσιών, διεργασιών και συστημάτων ποιότητας”. 

Αεεοαθΰοη οί Οβδ/'ρπθίβά ίθύοΓβίοήβε βπό ΝοίίΠβά Βοάίβ$ 
Σύνδεσμος Καθορισμένων Εργαστηρίων και Διακοινωμένων 
Οργανισμών 

Οοινίί Ευίορβη όθ ΝοηνθΙίεθίίοη 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

ΟοΓηίί Ευίορβη άβ ΝοπΉβΙΪΒβϋοη ΕΙβοίΓΟίβεήηίρυθ 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

(ΟοηίΓηυηθυί Ευίορβηηβ) Αρκτικόλεξο της σήμανσης προϊόντων 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση 

ΟοηίβΓβηοβ ΕυΓορβηηβ άβε θόηιΐηϊείΓβϋοηε όθ5 Ροεΐβε θΐ όβε 
ΤθΙθοοΓηΓηυηίοθϋοηε 

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 

ΟοΓΠΓηοη ΤθοϊιηΐοθΙ ΚβςυΙθίϊοη 
Κοινός Τεχνικός Κανονισμός 

0 / 97 / 3 / ΕυΓορββη ΟοΓόΙβε3 ΤβίΘΟΟΟπνηυηίορΙίοηΒ 
Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες με Ασυρματικά Τηλέφωνα 

Ευίορβθπ ΟοΓτιπιίίίθβ ίοΓ ΙηίοΓπηθίίοη ΤβοΙιηοΙοργ ΤθΒίίηρ βηά 
Οθήϊίϊοθίϊοη 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δοκιμών και Πιστοποίησης Τεχνολογίας 
Πληροφοριών 

ΕΕ 

Ευρωπαϊκή Ενωση 

ΕΕΚ 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΕΕΤ 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

ΕΛΟΤ 

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΜΟ 

ΕΙβοίΓΟΠΩΒ^ηβϋο ΟοπιρθϋύϊΙΐίγ 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

ΕΝ 

ΕυίορϊΒοΐΊβ Νοην - Ευωρβθη 3ίβηόθΓά 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

ΕΝν 

ΕυΓορΐεοΙιβ Νογπί (γ νβΓ3υϊιυη$8Ηβί3β- Ευινρθθη ρΓβ-3ί9ηό9Γό 
Δοκιμαστικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

ΕΟΚ 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 

ΕΟΤΟ 

Ευίορβθη ΟΓ^βηΐζβϋοη ίοΓ ΤβΒίϊη§ 9ηό ΟβΓίιΐιοΒίΐοη 

Ευρωπαϊκή Οργάνωση Δοκιμών και Πιστοποίησης 

ΕΤ5 

Ευίορβθη ΤβΙοοοηΊΐΎΐυηίαθϋοηε Ξίβηόβίό 

Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Πρότυπο 

ΕΤ8Ι 

Ευίορββη ΤβΙβοοηΊΐτιυηϊοβΙϊοηΒ ΒίθηόβΓόΒ ΙηΒΐίίυίβ 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 

08Μ 

ΟΙοΰβΙ 3γ3ίθΐΎ) ίοΓ ΜοόϊΙβ οοΓηπΊυηίοθϋοηε 

Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών 

ΗΟ 

Η9πποηΐζθίίοη ΰοουηιβηί 

Εγγραφο Εναρμόνισης 

ΙΕΟ 

ΙηΙβιπθΙΐοηθΙ ΕΙβοίΓοίβοίιηΐοθΙ ΟοηντιϊΒΒΐοη 

Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή 

Ι-ΕΤδ 

Ιηίθήηι-ΕυΓορβΒη ΤβΙβοοηιηιυηΐοβΙΐοηΒ 5ί9ηό9κΙ 

Προσωρινό Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Πρότυπο 

ΙδΟ 

ΙηΙβΓΠθΙΐοηβΙ θΓ^9ηίζ9ίΐοη ίοΓ 3ί9ηό9ηϋζβΙΐοη 

Διεθνής Οργάνωση Τυποποίησης 

ιτυ 

ΙηίβπίΒίίοηθΙ ΤθΙβοοηηινυηΐοθϋοηΒ ϋηίοη 

Διεθνής Ενωση Τηλεπικοινωνιών 

ιτυ-κ 

ΙΤϋ ΚθΰΐοοοπιηηυηϊοθίίοηΒ ΚβοοπίΓηβηόθΙϊοη 

Σύσταση Ραδιοεπικοινωνιών ΐτυ 

ιτυ-τ 

ΙΤϋ ΤβΙβοοίΉπηυηϊοβϋοηΒ Κθοοπιπτβπόθί/οη 
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Σύσταση Τηλεπικοινωνιών 1ΤΙ) 


ΜΤ8 ΜβίΙιοό8 (ογ Τθδΰης βηό 5 ρβάίΐθοίΐοη 

Μέθοδοι Δοκιμών και Προδιαγραφής (τεχνική επιτροπή του ΕΤδΙ) 

ΝΕΤ Νογπίθβ ΕυΓορβηηβ$ άβ ίθΙβοοσιιτιυηϊοβϋοηΒ 

(οι πρώτες κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές συμμόρφωσης ΤΤΕ οι 
οποίες είχαν αποδοθεί ως “Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τηλεπικοινωνιών”) 

Ν.2231/94 Νόμος 2231/31-8-94 “Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου 

Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες 
διατάξεις”. 

Ν.2246/94 Νόμου 2246/20-10-94 “Οργάνωση και λειτουργία του τομέα 

τηλεπικοινωνιών”. 

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΔ 424 Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθ. 424 (ΦΕΚ 243/Α/22-11-95) σχετικά με 

τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 91/263/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
93/68/ΕΟΚ. 

ΤΒΚ ΤβούηίοβΙ Ββ 5/5 ϊογ Κβ$υΙβϋοη 

Τεχνική Βάση Κανονισμού 


ΤΟ ΤβοήηΐοθΙ ΟοΓΠΓηίίΐθθ 

Τεχνική Επιτροπή 

ΤΤΕ (τηλεπικοινωνιακός) τερματικός εξοπλισμός, (τηλεπικοινωνιακό) 

τερματικό 

ΤΚΑΟ ΤβοήηϊοθΙ ΚθςυΙβϋοηε ΑρρΙϊθ3ΐιοη5 ΟοσίΓηίίίθθ 

Επιτροπή Εφαρμογής Τεχνικών Κανονισμών 

ΥΒΕΤ Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 

ΥΠΜΕ Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεΙ στην Εφημερίδα της Κιιβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 ΙανουαρΙου 1996 


ΟΚΟΝΟΜΚΟΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΖ 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΜΓΓΑΦΟΡΟΝ ΚΝ ΕΠΚΟΜΟΜΟΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
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Περιεχόμενα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΤΕ (ΚΑΤΑ ΕΕ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ) 

2 1 Γενική περιγραφή ταυ Συστήματος Πιστοποίησης του ΤΤΕ 

2.2 Διακοινωμένοι οργανισμοί - Καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών 

2.2.1 Ο Ελληνικός διακοινωμένος οργανισμός 

2.2.2 Καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών 

2 3 Σήμανση κατά ΕΕ και εθνική σήμανση 

2.4 Ανάλυση των διαδικασιών πιστοποίησης του ΤΤΕ κατά ΕΕ 

2.4.1 Εξέταση τύπου κατά ΕΕ 

2.4.1.1 Συμμόρφωση προς τον τύπο κατά ΕΕ 

2 4.1.2 Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής κατά ΕΕ 

2.4.2 Πλήρης διασφάλιση ποιότητας κατά ΕΕ 

2.5 Ανάλυση των διαδικασιών της εθνικής πιστοποίησης του ΤΤΕ 

2.5.1 Εθνική Εξέταση τύπου 

2.5.1.1 Εθνική Συμμόρφωση προς τον τύπο 

2 5.1.2 Εθνική Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής 

2.5.2 Εθνική Πλήρης διασφάλιση ποιότητας 

2.6 Απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης - Παράδοση 
Πιστοποιητικών και Εγκρίσεων Σύνδεσης 

2.7 Απόρριψη αίτησης για εθνική πιστοποίηση ΤΤΕ 

2.8 Πληροφορίες που παρέχει η ΕΕΤ 

2.9 Ενστάσεις - Προσφυγές 

2.10 Καταβολή τελών και προστίμων 

2.11 "Ψευδοτερματικός" εξοπλισμός 

2.12 Επιτήρηση της αγοράς - Κυρώσεις 

2.12.1 Ελεγχος και διαδικασίες για ΤΤΕ που κυκλοφορεί νόμιμα 

2.12.2 Ελεγχος και διαδικασίες για ΤΤΕ που κυκλοφοοεί μη νόμιμα 

2.13 Διάρκεια ισχύος των Εγκρίσεων Σύνδεσης 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 

ΙΑ 
1 Β. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

2Α. 

23. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: 

4Α. 

4Β. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: 

9Α. 

9Β. 

9Γ. 


Εντυπα Αίτησης για Εξέταση Τύπου (κατά ΕΕ και Εθνική) τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού (ΤΤΕ) 

Εντυπο Αίτησης στα ελληνικά 
Εντυπο Αίτησης στα αγγλικά 

Εντυπο Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ τηλεπικοινωνιακού τερματικού 
εξοπλισμού (ΤΤΕ) 

Εντυπο Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ 

Εντυπο Συμπληρώματος Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ 

Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης προς τον Τύπο κατά ΕΕ 

Εντυπο Πιστοποιητικού Εθνικής Εξέτασης Τύπου τηλεπικοινωνιακού τερματικού 

εξοπλισμού (ΤΤΕ) 

Εντυπο Πιστοποιητικού Εθνικής Εξέτασης Τύπου 

Εντυπο Συμπληρώματος Πιστοποιητικού Εθνικής Εξέτασης Τύπου 

Υπόδειγμα Δήλωσης Εθνικής Συμμόρφωσης προς τον Τύπο 

Εντυπο Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 

Εντυπο Εθνικής Εγκρισης Σύνδεσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 
(ΤΤΕ) 

Υπόδειγμα Δήλωσης “Ψευδοτερματικού' εξοπλισμού 
Λεξιλόγια Ορολογίας Πιστοποίησης ΤΤΕ 
Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο Ορολογίας 
Αγγλοελληνικό Λεξιλόγιο Ορολογίας 
Αρκτικόλεξα και Συντομογραφίες 







ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ.ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΟΒ * ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5225761 

5230841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών ΦΕΚ 5225713 

5249547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239762 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5246141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5248785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ. 5248320 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (031) 423955 

25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00 423956 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136402 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171307 

ΠΑΤΡΑ (061) 271249 

ΚορΙνθου 327 Τ.Κ. 282 23 224581 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651) 21901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531) 22637 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26522 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ - Μέχρι 16 σελίδες 100 δρχ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ, ανά δσέλιδο ή μέρος αστού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

30.000 δρχ. 

1.500 δρχ. 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

50.000 » 

2.500 » 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

10.000 » 

500 » 

Α' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

50.000 » 

2.500 » 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

25.000 » 

1.250 » 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού ΝΠΔΔ) 

10.000 » 

500 · 

Παράρτημα (Πίνακες επιτυχάντων διαγωνισμών) 

5.000 - 

250 · 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 » 

500 . 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

3.000- » 

150 » 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

150 000 * 

7.500 . 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

10.000 · 

500 » 

ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

120.000 - 

6.000 » 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπάνω αναφερομένων και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε 
ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΓ1ΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται στην Αθήνα από το Ταμείο ταυ ΤΑΠΕΤ 
(Καποδιστρίου 34 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί, με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγρά- 
φονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




























